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EXECUTIVE  SUMMARY 


This  amended  closure  plan  describes  the  proposed  closure  approach  for  the  former 
hazardous  waste  storage  area  (HWSA)  at  Building  560,  Rickenbacker  Air  National 
Guard  Base  (ANGB),  Ohio.  The  former  HWSA  is  located  at  the  edge  of  the  shop  area 
in  the  northern  section  of  the  Base.  The  HWSA  was  a  permitted  Resource 
Conservation  and  Recovery  Act  (RCRA)  storage  facility  that  received  wastes  generated 
during  Base  activities  from  1983  through  1986.  Wastes  stored  at  the  HWSA  consisted 
primarily  of  acids,  various  solvents  and  cleaning  solutions,  petroleum  products,  and 
spent  desiccants.  Waste  was  stored  in  small  containers  placed  on  pallets  inside  Building 
560  and  in  larger,  55-gallon  drums  outside  the  building  (within  the  fenced  yard). 
Additionally,  15  underground  storage  tanks  (USTs)  were  previously  located  at  or  near 
the  HWSA.  These  USTs  were  used  for  the  storage  of  fuel  waste,  waste  petroleum 
products,  and  deicing  fluid.  The  Air  Force  Base  Conversion  Agency  (AFBCA)  has 
been  granted  No  Further  Response  Action  Planned  (NFRAP)  status  for  the  tanks. 
Residual  contamination  in  soil  and  groundwater  is  addressed  as  part  of  the  closure 
approach  presented  in  this  closure  plan.  This  amended  closure  plan  was  prepared  in 
compliance  with  the  Ohio  Administrative  Code  (OAC)  Chapter  3745  Part  66  and  the 
Code  of  Federal  Regulations  (CFR),  Title  40  Part  265,  Subpart  G. 

The  closure  approach  presented  in  this  plan  is  intended  to  supersede  the  closure 
approach  presented  in  the  February  1997  amended  closure/post-closure  plan  (Parsons 
Engineering  Science,  Inc.  [Parsons  ES],  1997a)  which  was  approved  with  modifications 
by  the  Ohio  Environmental  Protection  Agency  (Ohio  EPA)  on  May  19,  1997.  The 
February  1997  plan  (Parsons  ES,  1997a)  proposed  closure  of  the  HWSA  utilizing 
natural  chemical  attenuation  processes  and  additional  untested  source  area  remedial 
technologies  (i.e.,  bio  venting  and  air  sparging)  to  minimize  contaminant  mass, 
mobility,  persistence,  and  toxicity.  Because  no  remediation  standards  or  risk-based 
health  standards  were  presented  in  the  February  1997  closure  plan,  Ohio  EPA  gave 
approval  for  closure  of  the  site  as  a  landfill,  with  all  post-closure  care  requirements 
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being  applicable.  The  closure  period  was  extended  by  Ohio  EPA  to  October  2000  to 
ensure  that  the  final  closure  strategy  is  compatible  with  the  planned  future  use  of  the 
HWSA  as  a  paved  taxiway. 

In  compliance  with  the  February  1997  amended  closure/post-closure  plan,  additional 
site  assessment  activities  were  initiated  by  Parsons  ES  and  International  Technology 
Corporation  (IT).  The  additional  site  assessment  activities  to  be  performed  were 
documented  in  a  June  1997  work  plan  (Parsons  ES,  1997b).  The  primary  purpose  of 
these  activities  was  to  collect  sufficient  site-specific  data  to  develop  risk-based  health 
standards  for  the  HWSA  through  a  site-specific  risk  assessment,  and  to  evaluate  the 
effectiveness  of  proposed  source-reduction  technologies  (bioventing  and  air  sparging), 
in  the  event  risk  reduction  through  source  area  remediation  is  required  under  the 
proposed  risk-based  closure.  The  results  of  the  1997  site  assessment  activities  and  the 
risk  assessment  are  presented  in  this  amended  closure  plan. 

The  risk  assessment  demonstrated  that  existing  concentrations  of  organic  and 
inorganic  compounds  in  soil  and  groundwater  do  not  pose  unacceptable  carcinogenic 
risks  (greater  than  1  in  100,000,  or  10'^)  or  noncancer  hazards  (hazard  index  greater 
than  1)  under  current  or  future  receptor  exposure  scenarios.  Considering  these 
findings,  a  risk-assessment  based  closure  is  proposed  for  the  HWSA.  To  implement 
closure  of  both  soils  and  groundwater,  the  following  activities  have  been  completed  or 
are  proposed  to  be  completed  as  discussed  in  this  closure  plan: 

•  Removal  of  the  remaining  four  USTs  (completed  February  1995); 

•  Decontamination  of  Building  560  by  cleaning  the  building  and  the  drum  wash  pad 
(completed  April  1996); 

.  Installation  of  ten  new  monitoring  wells  in  the  vicinity  of  the  HWSA  and 
comprehensive  groundwater  sampling  from  37  site  monitoring  wells  (completed 
July  1997); 
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.  Sampling  of  soil  and  soil  gas  in  the  vicinity  of  Building  560  (completed  August 
1997); 

•  Treatability  testing  for  determination  of  the  effectiveness  of  air  injection 
bioventing,  in  the  event  residual  organic  soil  contamination  required  limited  in 
situ  remediation  based  on  the  findings  of  the  risk  assessment  (completed  August 
1997); 

.  Treatability  testing  for  determination  of  the  effectiveness  of  air  sparging  in  the 
event  site  impacted  groundwater  required  in  situ  remediation  based  on  the 
findings  of  the  risk  assessment  (completed  December  1997); 

•  Development  of  risk-based  health  standards  for  the  HWSA  based  on  a 
comprehensive  risk  assessment  of  the  site  (completed  within  this  plan); 

•  Natural  oxidation  of  residual  dissolved  fuel  hydrocarbons  and  natural  reductive 
dehalogenation  of  residual  dissolved  chlorinated  organics  (in  progress); 

.  Installation  of  one  additional  downgradient  monitoring  well  cluster  in  order  to 
completely  delineate  the  extent  of  the  chlorinated  organics  plume  (proposed); 

•  Continued  monitoring  of  the  groundwater  chemicals  of  potential  concern 
(COPCs)  identified  in  the  risk  assessment  (proposed); 

.  Institution  of  land-use  controls  through  a  deed  restriction  upon  transfer  of  the 
HWSA  property  (proposed);  and 

•  Eventual  exposure  control  by  installation  of  taxiway  (proposed  as  future  land 
use). 

With  the  exception  of  the  taxiway  installation,  all  closure  activities,  as  outlined  above, 
will  be  complete  by  October  2000.  No  post-closure  care  period  will  be  necessary  based 
upon  the  risk-assessment  closure  approach  presented  in  this  plan. 
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NOAEL 

No-observed-adverse-effect  level 

NRMRL 

National  Risk  Management  Research  Laboratory 

OAC 

Ohio  Administrative  Code 

ORC® 

Oxygen  Release  Compound 

Ogden 

Ogden  Environmental  and  Energy  Services,  Inc. 

Ohio  EPA 

Ohio  Environmental  Protection  Agency 

Parsons  ES 

Parsons  Engineering  Science,  Inc. 

PCB 

Polychlorinated  biphenyl 

PEE 

Particulate  emission  factor 

ppmv 

parts  per  million,  by  volume 

PRO 

Preliminary  remediation  goal 

PVC 

Polyvinyl  chloride 

RAGS 

Risk  Assessment  Guidance  for  Superfund 

RBCA 

Risk-based  closure  action 

RCRA 

Resource  Conservation  and  Recovery  Act 

redox 

Oxidation/reduction 

RfC 

Inhalation  reference  concentration 

RfD 

Oral  reference  dose 

RME 

Reasonable  maximum  exposure 

RNA 

Remediation  by  natural  attenuation 

RPA 

Rickenbacker  Port  Authority 

SSTL 

Site-specific  target  level 

SVOC 

Semivolatile  organic  compound 

sw 

Sparge  well 

TAL 

Target  analyte  list 

1,1,1-TCA 

1,1,  l-Trichloroethane 

TCE 

Trichloroethene 

TMB 

Trimethylbenzene 

TOC 

Top  of  casing 

TPH 

Total  petroleum  hydrocarbons 

UCL 

Upper  confidence  limit 

USAGE 

US  Army  Corps  of  Engineers 

USEPA 

US  Environmental  Protection  Agency 

USGS 

US  Geological  Survey 

UST 

Underground  storage  tank 

UWBZ 

Upper  water-bearing  zone 

VAP 

Voluntary  Action  Program 
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SECTION  1 

FACILITY  DESCRIPTION 


1.1  INTRODUCTION 

This  amended  closure  plan  is  submitted  by  the  Air  Force  Base  Conversion  Agency 
Operating  Location-Rickenbacker  (AFBCA)  in  compliance  with  the  Ohio 
Administrative  Code  (OAC)  Chapter  3745  Part  66,  and  Code  of  Federal  Regulations 
(CFR)  Title  40  Part  265,  Subpart  G.  This  amended  closure  plan  is  submitted  to  the 
Ohio  Environmental  Protection  Agency  (Ohio  EPA)  Department  of  Hazardous  Waste 
Management  (DHWM)  for  consideration  and  approval.  As  part  of  the  Installation 
Restoration  Program  (IRP),  AFBCA  has  identified  the  former  hazardous  waste  storage 
area  (HWSA)  at  Building  560,  located  at  Rickenbacker  Air  National  Guard  Base 
(ANGB),  for  closure.  This  amended  closure  plan  was  prepared  by  Parsons  Engineering 
Science,  Inc.  (Parsons  ES)  under  contract  with  the  Air  Force  Air  Mobility  Command 
(AMC)  and  the  Air  Force  Center  for  Environmental  Excellence  (AFCEE).  Existing 
site  characterization  data  and  data  collected  by  International  Technology  Corporation 
(IT)  (under  a  separate  contract  with  AFCEE)  during  1997  assessment  activities  were 
used  to  prepare  a  risk-based  closure  recommendation  for  soil  and  groundwater  at  the 
HWSA. 

1.1.1  Closure  Plan  Objective 

The  purpose  of  this  amended  closure  plan  is  to  present  the  results  of  a  site-specific 
risk  assessment  conducted  for  the  HSWA,  and  to  propose  risk-based  health  standards 
developed  for  the  site.  These  health  standards  are  intended  to  be  protective  of  human 
health  and  the  environment  under  realistic  current  and  future  land  use  and  receptor 
exposure  scenarios.  If  environmental  contaminants  in  soil  and  groundwater  exceed  the 
health  standards  then  the  results  of  additional  assessment  activities  performed  at  the 
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HWSA  in  1997  will  be  used  to  optimize/guide  the  remedial  approach  to  obtain  site 
closure.  If  it  is  determined  that  site  contaminants  do  not  exceed  remedial  goals,  then  a 
risk-based  closure  will  be  requested  for  the  site  following  sufficient  confirmation 
monitoring. 

This  amended  closure  plan  supersedes  the  February  1997,  Ohio  EPA-approved 
amended  closure/post-closure  plan  (Parsons  ES,  1997a).  In  lieu  of  risk-based  cleanup 
goals,  the  February  1997  amended  closure/post-closure  plan  was  approved  as  a  landfill 
closure  with  all  post-closure  care  requirements  as  specified  in  the  state  Resource 
Conservation  and  Recovery  Act  (RCRA)  facility  closure  guidance  (Ohio  EPA  1993a). 
This  amended  plan  develops  health  standards  or  cleanup  goals  for  affected  media  at  the 
HWSA  in  accordance  with  Ohio  EPA  (1993b)  risk-based  closure  action  (RBCA) 
guidance. 

1.1.2  Regulatory  Framework 
1.1. 2.1  Site  Background 

A  notification  of  hazardous  waste  activity  and  a  RCRA  Part  A  (Interim  Status) 
application  was  submitted  to  the  US  Environmental  Protection  Agency  (USEPA)  by 
Rickenbacker  ANGB  on  March  22,  1983.  The  site  was  granted  USEPA  Interim  Status 
Permit  #OH3571924544,  but  the  application  was  not  processed  for  Ohio,  and  a  Part  B 
permit  application  was  not  submitted  (Ohio  EPA,  1995a).  The  HWSA  was  used  from 
1983  to  1986  for  the  storage  of  drummed  hazardous  wastes  generated  at  the  Base. 
Additionally,  15  underground  storage  tanks  (USTs)  used  for  the  storage  of  fuel,  waste 
petroleum  products,  and  deicing  fluid  were  formerly  located  at,  or  within  the  vicinity 
of.  Building  560/HWSA. 

The  following  information  was  summarized  from  the  Comprehensive  Groundwater 
Monitoring  Evaluation  (CME)  conducted  by  Ohio  EPA  (1995a).  A  closure  plan  for 
Building  560  was  submitted  to  the  Ohio  EPA  on  April  15,  1987.  The  plan  was  rejected 
on  April  6,  1988,  and  a  revised  closure  plan  was  submitted  on  July  27,  1988.  This 
plan  was  approved  by  Ohio  EPA  on  September  29,  1988.  On  October  26,  1990, 
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Rickenbacker  ANGB  informed  the  Ohio  EPA  that  a  “clean  closure”  in  accordance  with 
the  closure  plan  could  not  be  achieved.  Ohio  EPA  advised  the  Base  to  continue  under 
the  original  plan  until  the  vertical  and  horizontal  extent  of  contamination  could  be 
determined. 

On  May  26,  1992,  Rickenbacker  ANGB  submitted  an  amended  closure/post-closure 
plan  to  close  the  HWSA  as  a  landfill  with  engineered  groundwater  remediation  to  occur 
during  the  post-closure  care  period.  Following  Ohio  EPA’s  issuance  of  a  Notice  of 
Deficiency  on  February  9,  1993,  a  revised  closure/post-closure  plan  (Engineering 
Science,  Inc.  [ES],  1993)  was  submitted  on  March  15,  1993,  and  was  approved  by 
Ohio  EPA  on  July  13,  1993.  This  plan  proposed  closure  of  the  HWSA  as  a  landfill 
with  groundwater  remediation  via  extraction  and  treatment.  The  closure  plan  also 
proposed  completion  of  closure  without  a  protective  cap  due  to  concerns  that  a  cap 
would  interfere  with  the  groundwater  extraction  and  treatment  system. 

On  September  30,  1994,  responsibility  for  closure  of  the  HWSA  was  transferred 
from  Rickenbacker  ANGB  to  AFBCA.  On  January  27,  1995,  AFBCA  informed  Ohio 
EPA  that  the  effectiveness  of  the  proposed  groundwater  extraction  and  treatment  system 
was  being  questioned,  and  requested  an  extension  of  the  closure  period  to  allow  for  an 
assessment  of  the  effectiveness  of  natural  attenuation  processes  at  remediating  dissolved 
contamination  at  the  HWSA.  The  extension  was  approved  by  Ohio  EPA  on  March  21, 
1995. 

The  findings  of  the  AFCEE-funded  remediation  by  natural  attenuation  (RNA) 
demonstration  at  the  HWSA  and  revised  closure  recommendations  were  documented  in 
an  October  1995  amended  closure/post-closure  plan  (Parsons  ES,  1995a).  On  August 
26,  1996,  after  review  of  the  October  1995  plan,  Ohio  EPA  informed  AFBCA  that 
reliance  on  natural  chemical  attenuation  processes  as  the  sole  remedial  action  for 
closure  would  not  be  approved.  Additionally,  Ohio  EPA  noted  that  risk-based 
performance  objectives  should  be  established  to  support  any  closure  recommendations. 
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In  response  to  this  technical  direction,  the  AFBCA  submitted  a  revised  amended 
closure/post-closure  plan  that  proposed  various  source  reduction  technologies 
(bioventing,  air  sparging/oxygen  release  compound  [ORC®]  injection)  (Parsons  ES, 
1996).  This  plan  was  submitted  to  Ohio  EPA  on  October  11,  1996.  Following  Ohio 
EPA’s  issuance  of  a  Notice  of  Deficiency  on  January  23,  1997,  the  plan  was  modified 
to  correct  deficiencies  and  resubmitted  by  AFBCA  on  February  28,  1997  (Parsons  ES, 
1997a).  This  version  of  the  amended  closure/post-closure  was  released  for  public 
comment  the  week  of  March  17,  1997.  Notification  of  formal  approval  of  the  plan  with 
modifications  by  Ohio  EPA  was  received  on  May  19,  1997.  Ohio  EPA-required 
modifications  to  the  approved  February  1997  closure  plan  were  submitted  to  DHWM 
on  July  22,  1997.  Closure  plan  modifications  significant  to  future  site  activities 
include: 

•  Closure  approval  of  the  HWSA  as  a  landfill  with  all  post-closure  care 
requirements  being  applicable  unless  it  can  be  demonstrated  that  risk-based  health 
standards  can  be  achieved  at  the  end  of  the  closure  period;  and 

•  Extension  of  the  closure  period  until  October  2000  to  allow  negotiations  with  the 
Rickenbacker  Port  Authority  (RPA)  to  ensure  that  the  final  closure  strategy  is 
compatible  with  the  planned  future  use  of  the  HWSA. 

In  compliance  with  the  February  1997  amended  closure/post-closure  plan,  additional 
site  assessment  activities  were  initiated  by  Parsons  ES  and  IT.  The  additional  site 
assessment  activities  to  be  performed  were  documented  in  a  June  1997  work  plan 
(Parsons  ES,  1997b).  The  primary  purpose  of  these  activities  was  to  collect  sufficient 
site-specific  data  to  develop  risk-based  health  standards  for  the  HWSA  and  to  evaluate 
the  effectiveness  of  proposed  source-reduction  technologies  (bioventing  and  air 
sparging).  Source  reduction  technologies  were  tested  in  the  event  risk  reduction 
through  source  area  remediation  was  required  to  more  rapidly  attain  the  risk-based 
health  standards  for  the  site. 
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This  amended  closure  plan  presents  the  environmental  data  collected  from  the 
HWSA  and  surrounding  area  during  the  1997  assessment  activities,  summarizes  the 
results  of  bioventing  and  air  sparging  treatability  testing,  presents  a  site-specific  risk 
assessment  for  contaminated  soil  and  groundwater  at  the  HWSA,  proposes  risk-based 
health  standards  in  the  form  of  site-specific  target  levels  (SSTLs)  for  comparison  and 
confirmation.  Closure  of  the  HWSA  with  no  post-closure  care  is  proposed  following 
eight  quarters  of  compliance  groundwater  monitoring  and  establishment  of  land  use 
controls  through  restrictions  on  the  deed  for  the  property. 

1.1. 2.2  Regulatory  Authority 

The  15  USTs  formerly  located  at,  or  the  vicinity  of,  the  HWSA  were  removed  in 
1994  and  1995.  AFBCA  received  a  “No  Further  Response  Action  Planned”  (NFRAP) 
status  from  the  Ohio  Department  of  Commerce,  Division  of  State  Fire  Marshal,  Bureau 
of  Underground  Storage  Tank  Regulation  (BUSTR)  in  March  1996.  The  NFRAP  for 
four  of  the  USTs  was  granted  for  tanks  47  through  50  under  the  condition  that  residual 
contamination  in  soils  and  groundwater  be  addressed  in  any  forthcoming  closure  plans 
for  the  HWSA. 

Closure  of  the  HWSA  is  being  conducted  in  accordance  with  Ohio  EPA  standards 
for  RCRA  hazardous  waste  interim  facilities  (OAC  3745,  Chapters  65  through  69). 
The  closure  performance  standard  for  interim  facilities  (OAC  3745-66-11)  requires  that 
closure: 

•  Minimize  the  need  for  further  maintenance; 

•  Control,  minimize,  or  eliminate  to  the  extent  necessary  to  protect  human  health 
and  the  environment,  post-closure  escape  of  hazardous  waste/hazardous 
constituents  to  groundwater,  surface  waters,  or  to  the  atmosphere;  and 

.  Comply  with  various  other  OAC  rules  regarding  closure  of  interim  facilities. 
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Rules  OAC  3745-66-10  to  3745-66-15  outline  closure  requirements,  and  OAC  3745- 
66-16  through  3745-66-20  specify  post-closure  care  requirements  applicable  to  all 
interim  hazardous  waste  facilities.  After  closure  plan  approval  by  Ohio  EPA,  partial 
and/or  final  closure  activities  typically  must  be  completed  within  90  days;  however,  an 
extension  can  be  requested  from  Ohio  EPA  as  long  as  adequate  steps  are  taken  to 
prevent  threats  to  human  health  and  the  environment  (OAC  3745-66-13).  An  extended 
closure  period  until  October  2000  was  requested  and  approved  by  Ohio  EPA  for  the 
February  1997  amended  closure/post-closure  plan  (Parsons  ES,  1997a).  For  the 
February  1997  plan  (Parsons  ES,  1997a),  post-closure  care  based  on  a  landfill  closure 
is  to  begin  after  completion  of  closure  activities  and  to  continue  for  30  years. 
However,  the  facility  owner/operator  can  amend  the  closure  plan  at  any  time  prior  to 
notifying  Ohio  EPA  of  partial  or  final  closure  (OAC  3745-66-12),  and  the  post-closure 
care  period  can  be  reduced  if  human  health  and  the  environment  are  sufficiently 
protected  (OAC  3745-66-17).  As  with  facility  closure,  the  owner/operator  can  amend 
the  post-closure  plan  any  time  during  the  post  closure  care  period  (OAC  3745-66-18). 
In  addition,  the  owner/operator  may  petition  the  Ohio  EPA  to  reduce  the  post-closure 
care  period  based  on  evidence  demonstrating  that  the  secure  nature  of  the  hazardous 
waste  facility  makes  post-closure  care  requirements  unnecessary  or  supports  reduction 
of  the  post-closure  care  period  (OAC  3745-66-18(0)).  Applicable  evidence  indicating 
the  secure  nature  of  the  facility  includes  leachate  or  groundwater  monitoring  results  and 
application  of  advanced  technologies. 

1.1.2.3  Ohio  EPA  Risk-Based  Closure  Guidance 

Authorization  to  consider  risk  assessment,  or  what  constitutes  decontamination  of 
a  site,  as  a  closure  option  is  provided  by  rule  OAC  3745-67-28,  which  adopts  federal 
regulations  51  FR  16422  and  52  FR  8704,  promulgated  on  May  2,  1986  and  March  19, 
1987,  respectively  (Ohio  EPA,  1993a).  Currently  applicable  Ohio  EPA  (1993b) 
guidance  is  provided  in  the  Interim  Final  Guidance  for  Reviewing  Risk-Based  Closure 
Plans  for  RCRA  Units.  This  outlines  two  options  for  closing  a  RCRA  unit  when  no 
further  RCRA  obligations  are  required  for  managing  or  monitoring  the  unit: 
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.  Option  1  -  Complete  removal  of  waste  materials  and  contaminated  soils;  or 

•  Option  2  -  Complete  removal  of  waste  materials  and  decontamination  of 
environmental  media  (soil,  water,  and  air)  to  health-based  standards. 

For  the  second  option,  demonstration  of  acceptable  decontamination  is  performed 
through  a  human  health  risk  assessment  for  all  impacted  and  potentially  impacted 
environmental  media  environmental  media  to  be  left  in  place. 

Site-specific  demonstrations  of  protection  of  human  health  and  the  environment  are 
required  for  a  risk-based  closure  (Ohio  EPA,  1993b).  The  owner/operator  can  propose 
site-specific,  risk-based  cleanup  and  closure  strategies  that  address  all  routes  of 
exposure  and  unacceptable  risk.  Site-specific,  risk-based  proposals  must  document  that 
contaminants  left  in  soil  will  not  adversely  impact  environmental  media  (groundwater, 
surface  water,  or  the  atmosphere)  and  demonstrate  that  direct  exposure  of  receptors 
through  dermal  contact,  ingestion,  or  inhalation  will  not  result  in  a  threat  to  human 
health  or  the  environment.  Also,  Ohio  EPA  (1993b)  may  consider  an  industrial 
exposure  scenario  if  deed  restrictions  are  placed  on  the  property  or  if  a  permanent 
structure  is  placed  directly  over  the  unit. 

Ohio  EPA  is  in  the  process  of  revising  current  RBCA  policy  and  procedures  on 
various  risk-based  guidance  issues  and  developing  guidance  consistent  with  DHWM 
and  Division  of  Emergency  Remedial  Response  (DERR)  regulatory  objectives. 
Included  within  this  revision  process  is  the  development  of  cleanup  criteria  that  reflect 
an  acceptable  carcinogenic  target  risk  range  (lO"^  to  10'®).  Ohio  EPA  (1995b)  has 
identified  a  10'^  cumulative  carcinogenic  risk  goal  as  acceptable  to  ensure  protection  of 
human  health  within  the  Voluntary  Action  Program  (VAP)  for  DERR  sites.  For 
consistency,  this  target  risk  goal  also  has  been  adopted  by  other  Ohio  EPA  programs, 
including  DHWM  programs  (Ohio  EPA,  1997).  In  addition,  Ohio  EPA  is  currently  in 
the  process  of  developing  deed  restriction  guidance  for  site  closures.  This  guidance  is 
due  out  in  early  1998. 
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1.2  REPORT  ORGANIZATION 


This  amended  closure  plan  consists  of  seven  sections,  including  this  introduction, 
and  10  appendices.  A  general  facility  background,  including  an  overview  of  the 
environmental  setting,  is  provided  in  the  remainder  of  this  section.  Section  2  presents 
more  detailed  information  on  the  HWSA  history,  a  summary  of  the  wastes  that  were 
stored  at  the  site,  and  a  discussion  of  the  site’s  physical  setting,  and  describes  the 
current  and  future  land  uses  for  the  site.  Section  3  summarizes  previous  investigations 
and  remedial  activities  performed  at  the  site.  Section  4  presents  the  results  of  the  1997 
additional  assessment  activities  performed  at  the  HWSA  and  summarizes  the  nature  and 
extent  of  contamination  in  soil  and  groundwater  at  the  site.  Section  5  represents  a 
comprehensive  risk  assessment  for  the  site  and  develops  risk-based  health  standards  for 
use  in  compliance  monitoring.  Section  6  explains  the  proposed  closure  activities  to  be 
implemented  and  includes  a  proposed  schedule  for  closure  activities.  Section  7  presents 
references  used  in  preparing  this  amended  closure  plan. 

Appendix  A  presents  available  future  land  use  documentation  for  the  site,  including 
example  deed  restriction  language.  Appendix  B  presents  previous  site  analytical  data 
collected  from  1988  through  1996.  Appendix  C  presents  analytical  data  associated  with 
the  1997  additional  assessment  activities.  Appendix  D  presents  available  soil  boring 
logs  and  well  installation  diagrams.  Appendix  E  provides  background  data  for  soils 
and  groundwater  and  provides  text  and  summary  tables  related  to  the  statistical  analysis 
of  site  contaminants.  Appendix  F  provides  the  background  information  for  the 
development  of  preliminary  remediation  goals  (PRGs).  Appendix  G  provides  the  risk 
calculations  and  related  risk  assessment  information.  Appendix  H  presents  the 
calculations  used  for  the  development  of  risk-based  health  standards.  Appendix  I 
presents  the  sampling  and  analytical  procedures  for  future  compliance  monitoring  to  be 
conducted  at  the  site,  and  Appendix  J  presents  a  health  and  safety  plan  for  use  during 
future  site  closure  activities. 
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1.3  ENVIRONMENTAL  SETTING  OF  RICKENBACKER  AIR  NATIONAL 
GUARD  BASE 

Rickenbacker  ANGB  is  located  12  miles  southeast  of  Columbus,  and  0.5  mile  east  of 
Lockbourne,  Ohio  (Figure  1.1).  The  Base  covers  approximately  2,100  acres  in 
Franklin  and  Pickaway  Counties  and  is  located  on  a  glacial  till  plain  between  the  Big 
Walnut  and  Walnut  Creek  drainage  basins.  The  area  has  been  used  as  an  air  base  under 
the  custody  of  various  government  branches,  including  the  Army  Air  Corps  and  the  Air 
National  Guard,  since  1942.  Access  to  the  Base  is  restricted  through  a  continuously 
guarded  entrance. 

The  environmental  setting  of  the  Base  is  described  in  the  following  subsections,  with 
an  emphasis  on  the  identification  of  natural  features  that  may  influence  the  migration  of 
hazardous-waste-related  contaminants  from  the  HWSA  at  Building  560. 

1.3.1  Meteorology 

The  climate  of  Columbus,  Ohio  is  continental,  characterized  by  cold  winters,  hot 
summers,  and  moderate  rainfall  (Pierce,  1959).  The  mean  annual  temperature  is  52 
degrees  Fahrenheit  (°F).  The  coldest  month  is  January,  with  a  mean  temperature  of 
30°F;  the  warmest  month  is  July,  with  a  mean  temperature  of  74°F.  Precipitation  at 
the  Base  falls  primarily  during  the  summer  months,  with  June  being  the  wettest  month, 
and  October  being  the  driest  month.  The  mean  annual  precipitation  at  the  Base  is  38 
inches.  The  prevailing  wind  directions  on  the  Base  are  from  the  southwest  to  north- 
northwest,  as  illustrated  on  Figure  1.2. 

1.3.2  Regional  Geology 

The  Base  is  located  in  the  Glaciated  Central  Lowlands  Province,  just  west  of  the 
Appalachian  Plateau  Province.  The  geology  of  the  area  is  characterized  by  up  to  200 
feet  of  Pleistocene  sandy  and  gravelly  glacial  outwash  and  silty  and  clayey  glacial  till 
filling  a  preglacial  bedrock  valley  (Schmidt  and  Goldthwaite,  1958).  Bedrock 
underlying  the  valley  fill  consists  of  Devonian-age  limestones  and  shales  of  the 
Columbus  and  Delaware  Formations. 
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The  surficial  geology  at  Rickenbacker  ANGB  is  composed  of  two  distinct  glacial  till 
deposits  which  overly  glacial  outwash  deposits  (IT,  1996a).  The  uppermost  till,  a 
Wisconsin-age  ablation  till,  is  composed  primarily  of  a  silty  clay  and  a  clayey  silt  with 
varying  amounts  of  sand  and  gravel.  The  upper  till  unit  grades  in  color  from  brown  to 
gray  with  depth.  The  sand  and  gravel  within  this  unit  occur  as  isolated  lenses  that 
range  in  thickness  from  3  to  30  feet  (IT,  1996a).  The  second  underlying  till  unit,  a 
Wisconsin-age  basal  till,  consists  of  gray  silt  with  clay  and  contains  varying  amounts  of 
fine  sand  and  pebble  gravel.  This  gray  till  is  generally  at  least  10  feet  thick  (IT, 
1996a).  At  the  contact  between  the  upper,  brown  to  gray  till  and  the  lower  gray  till 
occur  laterally  discontinuous  sand  and  gravel  lenses. 

1.3.3  Regional  Soils 

Soils  mapped  at  the  Base  are  of  the  Kokomo  and  Crosby  Series  (Soil  Conservation 
Service,  1976).  The  soils  are  characterized  as  deep,  very  poorly  drained,  slowly  to 
moderately  slowly  permeable  soils  formed  in  glacial  tills  on  uplands.  The  Crosby 
series  soils  are  formed  on  slopes  with  up  to  6-percent  grade,  while  the  Kokomo  series 
soils  form  on  gentler  0-  to  2-percent  slopes  on  the  higher  landscape  positions.  The 
Crosby  soils  exhibit  permeabilities  of  0.06  to  0.6  inch  per  hour  (in/hr)  in  unleached 
horizons.  The  Kokomo  soils  have  permeabilities  of  0.2  to  2.0  in/hr. 

1.3.4  Regional  Surface  Water  Hydrology 

Rickenbacker  ANGB  occupies  the  drainage  divide  between  Big  Walnut  Creek  and 
Walnut  Creek.  Surface  drainage  from  the  Base  is  controlled  through  an  extensive 
storm  drain  network,  which  includes  corrugated  metal  and  concrete  drainage  pipes  and 
open,  unlined  drainage  ditches.  All  of  the  surface  runoff  is  routed  through  emergency 
interceptors  before  being  released  into  surrounding  surface  streams,  which  ultimately 
discharge  into  Walnut  Creek  and  Big  Walnut  Creek.  Walnut  Creek  is  the  permanent 
stream  nearest  the  HWSA  and  is  located  approximately  1.5  miles  east  of  the  site. 
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1.3.5  Regional  Hydrology  and  Groundwater  Use 

The  regional  hydrologic  regime  is  composed  of  three  distinct  water-bearing  zones: 
an  upper  water-bearing  zone  (UWBZ),  an  intermediate  aquifer,  and  a  deep  aquifer  (IT, 
1996a).  The  UWBZ  occurs  primarily  in  the  laterally  discontinuous  sand  and  gravel 
lenses  located  at  the  contact  between  the  two  till  units  (Section  1.3.2).  The 
heterogeneity  of  the  UWBZ  deposits  creates  localized  unconfmed/semiconfined 
hydraulic  regimes  with  minimal  hydraulic  interconnection.  The  gray  till,  underlying 
the  upper  till  and  associated  sand  and  gravel  lenses,  acts  as  an  impermeable,  lower 
boundary  of  the  UWBZ.  The  UWBZ  is  hydraulically  distinct  and  separate  from  the 
intermediate  and  deep  aquifers  (IT,  1995a). 

Regionally,  the  intermediate  and  deep  aquifers  represent  the  primary  potable  water 
supply.  Rickenbacker  ANGB  and  RPA  facilities  receive  water  from  the  City  of 
Columbus.  In  the  nearby  village  of  Lockbourne,  most  residents  are  supplied  by  the 
City  of  Columbus  or  have  private  wells  screened  in  the  intermediate  aquifer  (well 
depths  range  between  48  and  110  feet  bgs).  Five  homeowners  in  Lockbourne  are 
known  to  obtain  their  water  supply  from  shallow,  low-yielding  wells  ranging  in  depth 
from  20  to  30  feet  bgs  and  assumed  to  be  in  the  UWBZ  (IT,  1996a).  The  UWBZ  is  not 
likely  to  be  used  in  the  future  as  a  water  supply  due  to  the  proximity  of  the  much  higher 
yielding  intermediate  and  deep  aquifers  and  historical  problems  in  Lockbourne  water, 
with  bacteria  and  sewage  disposal  impacting  shallow  wells  in  the  UWBZ  (IT,  1996a). 
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SECTION  2 

SITE  DESCRIPTION 


2.1  SITE  BACKGROUND 

The  HWSA  is  located  in  the  central  area  of  the  Base  (Figure  2.1).  The  area  where 
the  HWSA  was  constructed  had  various  other  uses  in  the  past.  Historical  aerial 
photographs,  maps,  and  drawings  indicate  that  the  site  was  used  as  a  storage  yard, 
probably  for  drummed  lube  oils.  When  the  Base  was  constructed  in  1942,  individual 
buildings  were  heated  with  coal.  The  coal  storage  area  for  the  Base  was  located  west  of 
the  HWSA,  adjacent  to  the  railroad  tracks.  The  smokestack  for  a  coal-burning  furnace 
is  still  standing  approximately  180  feet  from  the  HWSA. 

The  HWSA  measures  170  feet  by  95  feet,  and  is  surrounded  by  a  chain-link  fence 
with  a  locking  gate  (Figure  2.2).  A  majority  of  the  site  is  unpaved  and  vegetated  with 
grasses.  There  is  a  paved  driveway  that  leads  to  the  now-decontaminated  Building  560, 
a  slab-on-grade  construction.  The  area  surrounding  the  site  is  level  and  also  is 
vegetated  with  grasses.  To  the  north  and  east  of  the  site  is  a  gravel  road,  and  beyond 
the  road  are  railroad  tracks  that  are  no  longer  in  use.  The  area  to  the  south  and  west 
has  been  used  in  the  recent  past  as  a  storage  yard  for  stockpiled  telephone  poles  and 
drummed  nonhazardous  material.  To  the  south  and  east  of  the  site  are  office  buildings 
and  parking  lots.  Farther  east,  the  active  Base  runways  are  used  by  various  military 
aircraft  and  private  aircraft  associated  with  the  RPA. 

Building  560  is  a  15-foot-square  pre-engineered  metal  structure  with  an  adjacent  4- 
foot-square  concrete  drum  wash  pad.  From  1974  to  1983,  Building  560  (Figure  2.2) 
housed  water  demineralization  equipment.  Records  indicate  Buildings  551  and  552, 
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fuel  pumping  facilities,  also  were  formerly  located  at  this  site.  One  of  the  buildings 
housed  the  valve  controls  for  fuel  hydrants  used  to  off-load  fuel  from  rail  cars. 

In  1983,  the  HWSA  was  used  as  a  RCRA-permitted  storage  facility  that  received 
hazardous  waste  generated  during  Base  activities,  and  was  used  for  that  purpose  from 
1983  to  1986.  Building  560  was  converted  to  a  hazardous  waste  storage  facility.  The 
conversion  included  sealing  all  floor  drains  that  led  to  storm  sewers,  connecting 
remaining  drains  to  the  sanitary  sewer,  and  installing  emergency  eye-wash  and  shower 
fixtures.  Wastes  were  containerized  and  brought  to  the  site  from  other  areas  of  the 
Base.  Drum  contents  were  characterized  wastes  for  disposal  or  reuse  and  were  then 
turned  over  to  the  Defense  Property  Disposal  Office  (DPDO)  for  disposal  or  recycling. 
The  DPDO  is  now  known  as  the  Defense  Reutilization  and  Materials  Office  (DRMO). 

Building  560  was  used  to  store  small  (5  gallons  or  less)  containers  that  usually  held 
acids  or  spent  desiccants.  Other  materials  stored  at  this  site  were  containerized  in  55- 
gallon  drums  that  were  stored  outside  the  building  within  the  fenced  area.  At  any  given 
time,  as  many  as  165  containers  were  stored  on  pallets  in  the  grassy  area  outside 
Building  560.  Table  2.1  summarizes  types  and  quantities  of  waste  stored  at  the  site 
from  1983  until  1986,  when  the  HWSA  was  closed.  Various  chemical  constituents 
likely  to  be  present  in  some  of  these  wastes  have  been  detected  in  site  soils  and  or 
groundwater  (see  Sections  3  and  4). 

Additionally,  five  12,000-gallon  USTs  (Tanks  53  through  57)  and  ten  25,000-gallon 
USTs  (Tanks  47  through  52,  106,  160,  161,  and  162)  were  previously  located  at  or 
near  the  site.  The  former  locations  of  the  ten  25,000-gallon  USTs  are  shown  on  Figure 
2.2.  The  five  former  12,000-gallon  USTs  were  located  approximately  700  feet  north- 
northwest  of  Building  560.  The  four  former  USTs  at  the  south  comer  of  the  site 
(Tanks  47  through  50)  were  used  to  store  waste  fuel,  waste  oil,  and  deicing  fluid.  The 
six  former  USTs  located  to  the  east  of  the  site  (Tanks  51,  52,  106,  160,  161,  and  162) 
were  used  to  store  jet  fuel,  but  were  abandoned  in  1964.  Four  of  the  former  12,000- 
gallon  USTs  were  used  to  store  diesel  fuel  and  the  fifth  UST  stored  kerosene.  These 
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TABLE  2.1 

SUMMARY  OF  WASTE  STORAGE 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Waste  Description 


PD  680  (Stoddard  Solvent, 
Flammable  Aliphatic 
Petroleum  Distillate 


Carbon-Removing  Compound 
(Methylene  Chloride, 

Creosols,  Phenols)  _ 


Highly  Aromatic  Naptha _ 


Methyl  Ethyl  Ketone  _ 


Paint  Remover  _ 


Bromochloromethane 


Sulfuric  Acid  _ 


Paint  Thinner  _ 


Ethanolamine  and  Benzyl  Alcohol 


Oily  Water  and  Cleaning  Solutions 
Containing  Lead,  Cadmium, 
Chromium,  and  Nickel  _ 


Hydraulic  Fluid  _ 


Synthetic  Oil 


Inspection  Penetrant 


Organic  Peroxide 


Spent  Desiccant  (Cobalt  chloride) 


USEPAHaz, 
Waste  No. 


Quantity  (by  year) 


1984 

(gal) 
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five  USTs  were  emptied  and  abandoned  in  1981.  All  fifteen  USTs  were  removed  in 
1994  and  1995  (Ogden  Environmental  and  Energy  Services,  inc.  [Ogden],  1995a  and 
1995b).  AFBCA  received  NFRAP  status  from  the  Ohio  Department  of  Commerce, 
Division  of  State  Fire  Marshal,  BUSTR  in  March  1996  for  Tanks  #51  through  57,  106, 
160,  161,  and  162. 

The  NFRAP  status  for  Tanks  47  through  50  excluded  soil  and  groundwater,  and  was 
for  the  tanks  only.  Residual  petroleum  contamination  in  soils  and  groundwater 
associated  with  these  four  tanks  is  addressed  in  this  amended  closure  plan. 

2.2  PHYSICAL  SETTING 

2.2.1  Site  Topography  and  Surface  Hydrology 

The  site  topography  varies  from  approximately  740  to  742  feet  above  mean  sea  level 
(msl)  (Figure  2.3).  The  site  slopes  gently  to  the  east.  No  significant  surface  water 
drainages  are  present  at  the  site. 

2.2.2  Site  Geology  and  Hydrogeology 

Geologic  cross  sections  were  prepared  for  the  HWSA  using  the  lithologic 
descriptions  from  the  soil  borings  and  monitoring  well  borings  and  the  results  of  cone 
penetrometer  (CPT)  testing.  The  cross  section  locations  are  shown  in  Figure  2.4,  and 
the  cross  sections  are  in  Figures  2.5  and  2.6. 

Brown  and  gray  silt  and  clay  are  present  at  HWSA  from  the  surface  to  a  depth  of 
approximately  10  to  14  feet  bgs.  Within  and  beneath  the  uppermost  silt  and  clay,  sand 
and  gravel  lenses  were  encountered  in  most  borings.  The  sand  and  gravel  lenses  appear 
to  be  locally  continuous  throughout  the  HWSA.  However,  these  lenses  are  not  laterally 
continuous  across  Rickenbacker  ANGB,  and  represent  localized  hydraulic  regimes  (IT, 
1996a).  The  sand  and  gravel  lenses  range  in  thickness  from  8  feet  in  the  northern  part 
of  the  site  to  less  than  5  feet  in  the  central  and  southern  portions  of  the  site.  The  sand 
and  gravel  deposits  at  the  site  are  underlain  by  the  gray  basal  till,  typically  first 
encountered  between  19  and  25  feet  bgs.  This  clay  unit  acts  as  a  barrier  to  vertical 
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migration  of  contaminants  toward  the  intermediate  and  deep  aquifers,  which  are  used 
regionally  for  water  supplies  (Section  1.3.5). 

The  water  level  measurements  and  groundwater  elevations  from  quarterly  sampling 
events  performed  at  the  HWSA  between  August  1995  and  March  1997  are  presented  in 
Table  2.2.  These  data  indicated  depths  to  shallow  groundwater  ranges  between  8  and 
12  feet  bgs.  Review  of  the  potentiometric  data  indicate  that  there  is  generally  a 
considerable  difference  (often  more  than  2  feet)  in  the  groundwater  elevation  in 
adjacent  monitoring  point  pairs  screened  at  different  depths  within  the  UWBZ.  The 
vertical  gradient  across  the  site  is  predominantly  downward,  though  upward  gradients 
also  have  been  observed.  The  flow  direction  and  horizontal  gradient  of  shallow 
groundwater  was  determined  using  data  from  monitoring  points  screened  in  the  same 
(laterally  continuous)  stratigraphic  unit.  Monitoring  points  ESMP-ID,  4D,  13S,  14S, 
and  17S  are  all  screened  in  a  sand  zone  encountered  at  a  depth  of  approximately  14  feet 
bgs.  Based  on  measurements  from  these  monitoring  points.  Figure  2.7  and  Figure  2.8 
illustrate  the  potentiometric  surface  from  the  June  1996  and  December  1996  sampling 
events,  respectively.  The  groundwater  flow  direction  within  this  sand  lens  is  generally 
eastward,  with  a  horizontal  hydraulic  gradient  of  approximately  0.0058  foot  per  foot 
(ft/ft),  or  approximately  1  foot  change  in  elevation  every  170  feet  horizontally.  The 
potentiometric  surfaces  illustrated  on  these  figures  are  representative  of  the 
groundwater  flow  directions  and  gradients  noted  during  other  sampling  events. 

Hydraulic  conductivities  at  the  site  were  estimated  from  the  rising  head  slug  tests 

conducted  in  early  1995  (Parsons  ES,  1997a);  the  test  results  are  summarized  in  Table 

2.3.  Values  for  the  hydraulic  conductivity  ranged  from  0.13  foot  per  day  (ft/day)  to 

2.79  ft/day.  The  average  hydraulic  conductivity  at  the  HWSA,  as  determined  from 

these  tests,  is  1.03  ft/day.  Using  a  hydraulic  gradient  of  0.0058  ft/ft  and  assuming  an 

effective  porosity  of  0.3,  the  estimated  linear  advective  velocity  of  groundwater  at  the 

HWSA  is  7.3  feet  per  year  (ft/yr).  IT  (1997a)  estimated  linear  groundwater  velocities 

ranging  from  4.97  ft/yr  to  32.42  ft/yr  based  on  1996  data  from  monitoring  wells 

screened  in  more  than  one  hydrologic  unit,  and  ranging  from  5.85  ft/yr  to  7.73  ft/yr 
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TABLE  2.2 

GROUNDWATER  ELEVATION  DATA 
AUGUST  1995  TO  MARCH  1997 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Well  ID 

Datum 
Elevation 
(ft  msl)^ 

MW-02 

743.36 

MW-03 

743.96 

MW-04 

745.15 

MW-05 

744.97 

MW-06 

745.18 

MW-08 

743.89 

MW-09 

745.25 

MW-10 

742.64 

MW-11 

744.15 

MW-12 

743.02 

ESMP-IS 

741.67 

ESMP-ID 

741.72 

ESMP-2S 

741.18 

ESMP-2D 

741.29 

ESMP-3S 

742.23 

ESMP-3D 

742.22 

ESMP-4S 

742.70 

ESMP-4D 

.  ircXyfD  « 

742.69 

'7/11 

ESMP-5D 

ESI.IP-eS 

ESMP-6D 

ESMP-7S 

ESMP-7D 

ESMP-8S 

ESMP-8D 

ESMP-8DD 

ESMP-9S 

ESMP-9D 

ESMP-IOS 

ESMP-IOD 

ESMP-llS 

ESMP-llD 

ESMP-12S 

ESMP-13S 

ESMP-13D 

ESMP-14S 

ESMP-14D 

ESMP-14DD 

ESMP-15S 

ESMP-15D 

ESMP-16S 

ESMP-16D 

|ESMP-17S 


741.56 

740.98 

741.05 

740.85 

740.80 

740.92 

740.89 

740.83 

741.79 
741.70 

741.56 

741.54 
740.76 

740.80 
742.43 
741.38 
741.38 

741.17 

741.18 
741.13 
740.37 

740.28 

740.33 

740.33 
739.87 


8/15/95 


12/20/95 


3/18/96 


12.14 
10.46 

11.38 
13.37 
13.75 

10.53 
8.05 
11.23 
12.19 
13.10 
7.43 

10.17 

3.57 
6.18 
7.68 

10.69 
5.94 

11.15 
3.83 
6.20 
10.79 

9.69 
6.02 
5.96 

3.76 

6.17 

7.38 

3.38 

6.53 

6.15 
6.41 
6.66 
7.11 

2.57 
10.34 
10.06 
10.13 
9.89 
9.72 
9.45 
8.98 
8.00 

8.77 
9.19 


731.22 

733.50 

733.77 

731.60 
731.43 

733.36 
737.20 

731.41 
731.96 

729.92 
734.24 

731.55 

737.61 
735.11 

734.55 

731.53 
736.76 

731.54 

737.68 

735.36 
7.30.19 

731.36 

734.83 

734.84 

737.16 
734.72 
733.45 

738.41 

735.17 

735.41 
735.13 
734.10 

733.69 
739.86 
731.04 

731.32 
731.04 

731.29 

731.41 

730.92 

731.30 

732.33 

731.56 
730.68 


Depth  to 
Water  (ft) 

Elevation 
(ft  msl) 

13.23 

730.13 

13.05 

730.91 

13.26 

731.89 

NA  (free  product)  I 

14.96 

730.22 

12.94 

730.95 

13.55 

731.70 

12.30 

730.34 

13.55 

730.60 

13.71 

729.31 

9.44 

732.23 

10.56 

731.16 

5.83 

735.35 

10,10 

731.19 

11.26 

730.97 

11.92 

730.30 

9.92 

732.78 

12.23 

730.46 

6.89 

734.62 

9.00 

732.56 

NA 

10.69 

730.36 

5.33 

735.52 

8.62 

732.18 

6.73 

734.19 

8.85 

732.04 

9.58 

731.25 

5.22 

736.57 

9.35 

732.35 

10.03 

731.53 

9.22 

732.32 

7.15 

733.61 

9.04 

731.76 

6.23 

736.20 

10.90 

730.48 

10.56 

730.82 

10.31 

730.86 

10.37 

730.81 

10.56 

730.57 

9.68 

730.69 

9.45 

730.83 

9.60 

730.73 

9.18 

731.15 

9.56 

730.31 
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TABLE  2.2  (Continued) 
GROUNDWATER  ELEVATION  DATA 
AUGUST  1995  TO  MARCH  1997 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO  _ 


Well  ID 


MW-02 

MW-03 

MW-04 

MW-05 

MW-06 

MW-08 

MW-09 

MW-10 

MW-11 

MW-12 

ESMP-IS 

ESMP-ID 

ESMP-2S 

ESMP-2D 

ESMP-3S 

ESMP-3D 

ESMP-4S 

ESMP-4D 

ESMP-5S 

ESMP-5D 

ESMP-6S 

ESMP-6D 

ESMP-7S 

ESMP-7D 

ESMP-8S 

ESMP-8D 

ESMP-8DD 

ESMP-9S 

ESMP-9D 

ESMP-IOS 

ESMP-IOD 

ESMP-llS 

ESMP-llD 

ESMP-12S 

ESMP-13S 

ESMP-13D 

ESMP-14S 

ESMP-14D 

ESMP-14DD 

ESMP-15S 

ESMP-15D 

ESMP-16S 

ESMP-16D 

ESMP-17S 


Datum 
Elevation 
(ft  msl)^ 


743.36 

743.96 

745.15 

744.97 

745.18 

743.89 
745.25 
742.64 

744.15 
743.02 
741.67 
741.72 

741.18 
741.29 
742.23 
742.22 
742.70 

742.69 
741.51 
741.56 

740.98 
741.05 
740.85 
740.80 
740.92 

740.89 
740.83 

741.79 

741.70 
741.56 
741.54 
740.76 

740.80 
742.43 
741.38 
741.38 

741.17 

741.18 
741.13 

740.37 
740.28 
740.33 
740.33 
739.87 


9/23/96 

12/2/96 

3/18/97 

Depth  to  Elevation 
Water  (ft)  (ft  msl) 

Depth  to  Elevation 
Water  (ft)  (ft  msl) 

Depth  to  Elevation 
Water  (ft)  (ft  msl) 

27.99 

28.49 

729.15 

731.05 

728.06 

728.11 


728.55 

727.95 


731.22 

731.26 

731.62 

731.36 


731.19 


734.12 


731.60 


731.02 


731.05 


731.22 

731.26 

730.46 


732.73 

733.52 
734.85 

732.90 

735.53 


733.20 

732.70 


732.99 

733.07 

733.23 

733.17 


732.99 


736.74 


733.27 


732.74 


732.89 


733.15 

733.06 

732.00 


735.46 

733.30 

733.10 

735.98 


733.37 

732.63 


733.29 

733.29 

733.16 

733.25 


733.22 


737.59 


734.18 


733.00 


733.17 


733.82 

733.39 

732.06 


Note:  Blank  spaces  indicate  water  level  not  measured  dunng  this 
sampling  event. 

^  ft  msl  =  Feet  above  mean  sea  level. 

^  Feet  below  top  of  well  casing. 
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TABLE  2.3 

HYDRAULIC  CONDUCTIVITY  (K)  VALUES  FROM  SLUG  TESTS,  MARCH  1995 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 

Well _ K  (ft/min)  K  (ft/day) 


MW-4 

5.23E-04 

0.75 

MW-4 

4.59E-04 

0.66 

— 

MW-6 

1.94E-03 

2.79 

MW-6 

9.01E-04 

1.30 

MW-9 

8.77E-04 

1.26 

MW-9 

6.56E-04 

0.94 

MW-12 

9.88E-05 

0.14 

MW-12 

8.98E-05 

0.13 

Average  K 

7.17E-04 

1.03 

Minimum  K 

8.98E-05 

0.13 

Maximum  K 

1.94E-03 

2.79 
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based  on  monitoring  points  screened  in  the  sand  seam.  Due  to  the  heterogeneity  of  the 
unconsolidated  deposits  at  the  site,  the  advective  flow  velocity  calculated  for  the  sand 
seam  is  assumed  to  represent  the  most  reliable  estunate  of  advective  velocity  in  the 
vicinity  of  the  HWSA  (IT,  1997a).  Advective  velocities  for  the  site  based  on  additional 
assessment  activities  conducted  in  1997  are  reviewed  in  Section  4. 1.2.1. 

2.3  LAND  USE 

2.3.1  Site  Access 

The  HWSA  is  centrally  located  within  Rickenbacker  ANGB  (Figure  2.1).  Access  to 
Rickenbacker  ANGB  is  restricted  by  a  chain-link  fence  surrounding  the  Base  and  by 
security  personnel  stationed  at  the  Base  entrance  24  hours  a  day.  Active  flying 
missions  by  military  aircraft,  as  well  as  other  ongoing  and  proposed  private/commercial 
flying  activities,  ensure  that  access  to  the  facility  will  continue  to  be  restricted.  The 
inactive  HWSA  is  surrounded  by  a  6-foot-high  chain-link  fence  with  a  locked  gate 
(Figure  2.2). 

2.3.2  Current  Land  Use 

Currently,  the  HWSA  is  an  inactive,  interim-status  RCRA  facility.  The  site  area  and 
the  surrounding  area  within  a  150-foot  radius,  have  not  been  used  for  any  purpose  since 
the  1995  removal  of  the  four  USTs  in  the  southern  corner  of  the  site  (Figure  2.2).  Use 
of  surrounding  Rickenbacker  ANGB  facilities  also  has  been  limited  because  of  Base 
closure/conversion  activities  initiated  by  the  Department  of  Defense  (DOD)  in  the  mid- 
1980s.  Buildings  548,  549,  and  550,  to  the  south  and  west  of  the  HWSA,  are 
unoccupied.  Hangars  used  for  airfield  support,  located  approximately  500  feet  to  the 
south  and  west  of  the  site,  represent  the  closest,  routinely  used  Rickenbacker  ANGB 
facilities. 

Off-Base  land  usage  closest  to  the  site  is  commercial/industrial  in  nature.  The  RPA 
owns  property  to  the  north  and  east  of  the  HWSA  across  Hangar  Avenue  (Figure  2.2). 
RPA  land  adjacent  to  Hangar  Avenue  is  undeveloped.  The  closest  occupied  RPA- 

2-17 


022/73 1296/CP/2.D0C 


owned  facilities  are  located  more  than  500  feet  from  the  HWSA,  and  are  leased  for 
commercial  use.  Active  base  runways  are  located  approximately  1,000  feet  east  and 
south  of  the  HWSA,  and  the  eastern  and  southern  Base  boundaries  are  located 
approximately  1.3  miles  and  2  miles  from  the  site,  respectively. 

RPA  and  Rickenbacker  ANGB  obtain  their  water  supply  from  the  city  of  Columbus 
(see  Section  1.3.5).  None  of  the  former  water  supply  wells  at  the  Base  are  used.  The 
active  water  supply  wells  closest  to  the  HWSA  and  screened  in  the  UWBZ  are  located 
in  the  village  of  Lockbourne  approximately  1.5  miles  to  the  southwest. 

2.3.3  Proposed  Land  Use 

The  proposed  future  use  of  the  HWSA  and  surrounding  property  is 
industrial/commercial  in  namre.  In  July  1997,  the  RPA  submitted  a  concept  plan  for 
redevelopment  of  the  HWSA  and  surrounding  area  to  the  Federal  Aviation 
Administration  (FA  A).  The  concept  plan  was  approved  by  the  FA  A  in  September 
1997.  Under  the  plan,  the  HWSA  property  and  all  property  within  700  to  800  feet  of 
the  site  will  be  used  for  airfield  support.  The  HWSA  and  areas  to  the  northwest  and 
southeast,  including  the  aircraft  runways  are  included  in  Parcel  Dl,  which  is  planned 
for  development  under  Phase  I  of  the  concept  plan  (see  Appendix  A).  A  concrete 
aircraft  and  aircraft  support  equipment  access  taxiway  is  planned  for  installation  over 
the  site.  Buildings  in  the  immediate  vicinity  of  the  HWSA,  including  Building  560, 
will  be  demolished  as  part  of  the  Phase  I  development.  The  existing  aircraft  hangars 
south  and  west  of  the  HWSA  are  expected  to  remain  in  place. 
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SECTION  3 


PREVIOUS  SITE  INVESTIGATIONS  AND  REMEDIATION 

ACTIVITIES 

Preliminary  environmental  investigations  were  conducted  at  the  HWSA  in  1988  (ES, 
1990),  1990  (ES,  1992a),  and  1991  (ES,  1992b).  Additional  fieldwork  was  conducted 
in  February  and  March  1995  to  evaluate  the  potential  for  naturally  occurring  chemical 
attenuation  processes  to  effect  in  situ  remediation  of  dissolved  contamination  at  the 
HWSA  (Parsons  ES,  1995a  and  1995b,  and  1997a).  Supplemental  data  were  collected 
during  subsequent  groundwater  sampling  events  between  August  1995  and  December 
1996  (IT,  1995b,  1996b,  1997a,  and  1997b)  and  remediation  activities  pursuant  to  site 
closure  which  were  conducted  at  the  HWSA  in  1995  and  1996  (Ogden,  1995a  and 
1995b;  Parsons  ES,  1996).  The  activities  conducted  during  these  investigations  are 
summarized  in  this  section,  and  supporting  data  are  presented  in  Appendices  B  and  D. 
Analytical  results  are  reviewed  in  Section  4. 

3.1  PREVIOUS  INVESTIGATIONS 

3.1.1  Pre-Closure  Sampling 

During  the  investigations  conducted  from  1988  through  1991,  surface  soil, 
subsurface  soil,  soil  gas,  and  groundwater  samples  were  collected  and  analyzed  for 
volatile  organic  compounds  (VOCs),  semivolatile  organic  compounds  (SVOCs),  and 
metals.  The  analytes  targeted  in  these  sampling  efforts  are  listed  in  Table  3.1.  A  total 
of  15  boreholes  were  completed,  12  monitoring  wells  were  installed,  and  numerous 
soil,  soil  gas,  and  groundwater  samples  were  collected  during  pre-closure  sampling 
activities  (ES,  1990,  1992a,  and  1992b).  The  borings  (including  wells)  ranged  in  depth 
from  10  to  27  feet  bgs  (Table  3.2). 
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TABLE  3.1 

LIST  OF  TARGET  ANALYTES  FOR  PREVIOUS  INVESTIGATIONS  (1988-1991) 

HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Base/Neutral  Extractable  Semivolatile  Organic  Compounds  (USEPA  Method  SW  8270) 

Acenaphthene 

Fluoranthene 

Acenaphthylene 

Fluorene 

Anthracene 

Hexachlorobenzene 

Benzo(b)fluoranthene 

Hexachlorobutadiene 

Benzo(k)fluoranthene 

Hexachloroethane 

Benzo(a)pyrene 

Hexachlorocyclopentadiene 

Benzo(a)anthracene 

Benzo(ghi)perylene 

Indeno(l  ,2,3-cd)pyrene 

Benyl  Alcohol  * 

Isophorone 

Bis(2-chloroethyl)ether 

Bis(2-chloroethoxy)methane 

Naphthalene 

Bis(2-ethyUiexyl)phthalate 

Nitrobenzene 

Bis(2-chloroisopropyl)ether 

N-Nitrosodiphenylamine 

4-Bromophenyl  phenyl  ether 

2-Nitroaniline 

Butylbenzlphthalate 

3-Nitroaniline 

4-Nitroaniline 

2-Chloronaphthalene 

N-Nitroso-Dimethylamine  * 

4-Chloroaniline 

N-Nitroso-di-n-dipropylamine 

4-Chlorophenyl  phenyl  ether 

Chrysene 

2-Methylnaphthalene 

Dibenzo(a,h)anthracene 

Phenanthrene 

Dibenzofuran 

Pyrene 

Di-n-octylphthalate 

1,3-Dichlorobenzene 

1 ,2,4-TrichIorobenzene 

1 ,2-Dichlorobenzene 

1 ,4-Dichlorobenzene 

3 , 3  ‘  -Dichlorobenzidine 

Diethyl  phthalate 

Dimethyl  phthalate 

2,4-Dinitrotoluene 

2,6-Dinitrotoluene 

Di-n-octylphthalate 
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TABLE  3.1  (CONTINUED) 

LIST  OF  TARGET  ANALYTES  FOR  PREVIOUS  INVESTIGATIONS  (1988-1991) 

HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Volatile  Organic  Compounds  (USEPA  Methods  SW  8240/8260) 

Acrolein  * 

1 ,2-Dichloroethane 

Acetone 

trans-1 ,2-Dichloroethene 

Acrylonitrile  * 

trans-1 ,3-Dichloropropene 

Benzene 

Ethylbenzene 

Bromomethane 

Bromodichloromethane 

2-Hexanone 

Bromoform 

2“Butanone 

Methylene  Chloride 

4-Methyl-2-pentanone 

Carbon  disulfide 

Carbon  tetrachloride 

Styrene 

Chlorobenzene 

Chloroethane 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

Chloroform 

Tetrachloroethene 

2-Chloroethyl  vinyl  ether  * 

Toluene 

Chloromethane 

1,1,1  -Trichloroethane 

1 , 1 ,2-Tnchloroethane 

Dibromochloromethane 

Trichloroethene 

1 ,2-Dichloropropane 

Trichlorofluoromethane  * 

1,3-Dichlorobenzene  * 

cis-1 ,3-Dichloropropene 

Vinyl  chloride 

1,2-Dichlorobenzene  * 

Vinyl  Acetate  * 

1,4-Dichlorobenzene  * 

1 , 1-Dichloroethene 

Xylenes 

Metals  (USEPA  Methods  SW6010  and  SW7470/7471) 

Antimony 

Mercury 

Arsenic 

Nickel 

Beryllium 

Selenium 

Cadmium 

Silver 

Chromium 

Thallium 

Copper 

Zinc 

Lead 

*  These  compounds  were  not  on  the  Target  Compound  List  (TCL)  for  the  method,  but 
were  included  in  the  laboratory  report. 
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Soil  and  soil  gas  sampling  locations  from  these  investigations  as  well  as  from  the 
1995  site  investigations  are  shown  on  Figure  3.1.  The  sampling  results  indicated 
residual  VOC,  SVOC,  and  metals  contaminants  in  site  soils,  and  dissolved  in 
groundwater.  The  analytical  results  from  the  investigations  conducted  prior  to  1995  are 
compiled  in  tables  included  in  Appendix  B.  These  data,  combined  with  data  collected 
during  1997  additional  assessment  activities  at  the  HWSA,  are  used  in  Section  4.2  to 
describe  the  nature  and  extent  of  contamination  at  the  site. 

3.1.2  Parsons  ES  Natural  Chemical  Attenuation  Investigation 

In  February /March  1995,  personnel  from  Parsons  ES,  US  Army  Corps  of  Engineers 
(US ACE),  and  the  USEPA  National  Risk  Management  Research  Laboratory  (NRMRL, 
formerly  the  Robert  S.  Kerr  Environmental  Research  Laboratory)  performed  RNA 
sampling  to  determine  if  natural  chemical  attenuation  processes  were  occurring  at  the 
HWSA,  and  if  so,  to  evaluate  if  these  processes  can  play  a  significant  role  in 
groundwater  remediation.  Additional  data  were  collected  to  evaluate  near-surface 
geology,  aquifer  properties,  and  the  nature  and  extent  of  soil  and  groundwater 
contamination  at  the  site.  Site  characterization  activities  included  performing  CPT  with 
laser-induced  fluorescence  (LIF);  sampling  and  analyzing  soils  from  CPT  pushes; 
installing  groundwater  monitoring  points;  sampling  and  analyzing  groundwater  from 
the  monitoring  points  and  previously  installed  monitoring  wells;  and  measuring  and 
estimating  hydrogeologic  parameters  of  the  UWBZ  (static  groundwater  levels, 
groundwater  gradient,  groundwater  flow  direction,  and  hydraulic  conductivity).  The 
field  methods  for  all  site  activities  are  described  in  the  Draft  Work  Plan  for  a 
Treatability  Study  in  Support  of  the  Intrinsic  Remediation  (Natural  Attenuation)  Option 
at  Site  1  (Hazardous  Waste  Storage  Area),  Rickenbacker  ANGB  (Parsons  ES,  1995b). 
Groundwater  sampling  locations  for  the  1995  RNA  study,  and  for  additional 
groundwater  monitoring  activities  performed  in  1995  and  1996,  are  shown  on 
Figure  3.2. 
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MONITORING  POINT 


The  following  data  were  collected  during  this  investigation; 

.  Depth  from  measurement  datum  to  the  water  table  or  potentiometric  surface  in 
monitoring  wells; 

•  Slug  test  water  level  recovery  rates  (used  to  estimate  hydraulic  conductivity); 

•  Location  of  potential  groundwater  recharge  and  discharge  areas; 

•  Stratigraphy  of  subsurface  media; 

•  Nature  and  extent  of  residual  petroleum  and  chlorinated  aliphatic  hydrocarbon 
(CAH)  contamination  in  soils; 

•  Total  organic  carbon  (TOC)  in  select  soil  samples. 

•  Nature  and  extent  of  benzene,  toluene,  ethylbenzene,  and  xylenes  (BTEX), 
trimethylbenzene  (TMB),  total  petroleum  hydrocarbon  (TPH),  and  CAHs  in 
groundwater; 

.  Concentrations  of  dissolved  oxygen  (DO),  nitrate,  ferrous  iron,  sulfate,  methane, 
chloride,  ammonia,  and  TOC  in  groundwater;  and 

•  Temperature,  specific  conductance,  reduction/oxidation  (redox)  potential,  total 
alkalinity,  and  pH  of  groundwater. 

An  overview  of  these  early  1995  site  activities  is  presented  in  the  following 
paragraphs.  A  more  detailed  discussion  of  field  methods  and  study  results  is  provided 
in  the  work  plan  (Parsons  ES,  1995b).  Study  results  are  reviewed  in  Section  4  and 
detailed  in  the  February  1997  closure  plan  (Parsons  ES,  1997a). 

Subsurface  conditions  at  the  site  were  characterized  by  the  USACE  and  Parsons  ES 
from  February  21  through  February  24,  1995,  using  a  CPT/LIF  device.  Seventeen 
CPT  pushes  were  performed  to  determine  subsurface  stratigraphy  at  the  locations  LIF-1 
through  LIF-17  (Figure  3.2).  LIF  was  performed  simultaneously  at  these  locations  to 
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evaluate  the  presence  of  residual  or  mobile  (free-phase)  hydrocarbons  in  the  soil  and 
groundwater.  Final  CPT  logs  are  presented  in  Appendix  D. 

The  CPT  apparatus  also  was  used  to  collect  undisturbed  soil  samples  at  three 
monitoring  point  locations.  Sample  ES-SS-1  was  collected  from  10  to  10.7  feet  bgs 
during  the  placement  of  monitoring  point  ESMP-14.  Sample  ES-SS-2  was  collected 
from  14  to  14.7  feet  bgs  during  the  placement  of  ESMP-16.  Sample  ES-SS-3  was 
collected  from  10  to  10.7  feet  bgs  adjacent  to  ESMP-12,  following  the  placement  of  the 
monitoring  point  (Figure  3.1). 

Thirty-four  0.5-inch  inside-diameter  (ID)  groundwater  monitoring  points  were 
installed  at  17  locations  in  February  to  March  1995.  Clusters  of  three  monitoring 
points  were  installed  at  locations  ESMP-8  and  ESMP-14.  Clusters  of  two  monitoring 
points  were  installed  at  locations  ESMP-1,  ESMP-2,  ESMP-3,  ESMP-4,  ESMP-5, 
ESMP-6,  ESMP-7,  ESMP-9,  ESMP-10,  ESMP-1 1,  ESMP-13,  ESMP-15,  and  ESMP- 
16.  Single  monitoring  points  were  installed  at  locations  ESMP-12  and  ESMP-17. 
Where  monitoring  points  were  installed  in  clusters,  the  shallowest  screen  was  placed 
across  or  just  below  the  observed  water  table.  Screens  for  deeper  monitoring  points 
within  the  same  cluster  were  placed  approximately  7  to  10  feet  below  the  next 
shallowest  point  in  the  cluster.  At  the  locations  with  paired  monitoring  point  clusters, 
the  point  with  the  shallowest  screened  interval  was  designated  with  the  suffix  “S”, 
while  the  point  with  the  deeper  screened  interval  was  designated  with  the  suffix  “D”. 
At  the  locations  with  three  monitoring  points,  the  point  with  the  shallowest  screened 
interval  was  designated  with  the  suffix  “S”,  the  point  with  the  intermediate  screened 
interval  was  designated  with  the  suffix  “D”,  and  the  deepest  point  in  the  cluster  was 
labeled  “DD”.  All  monitoring  point  locations  are  shown  on  Figure  3.2.  Completion 
details  for  the  monitoring  points  and  the  monitoring  wells  installed  prior  to  1997  are 
summarized  in  Table  3.2. 

During  the  1995  RNA  investigation,  groundwater  samples  were  collected  from  10 
existing  monitoring  wells  and  from  31  of  the  34  newly  installed  monitoring  points. 


022/731296/CP/3.DOC 


3-10 


Samples  were  not  collected  from  wells  MW-1  and  MW-7,  which  were  destroyed  prior 
to  the  investigation  during  the  1995  UST  removal  (Ogden,  1995a),  and  from  points 
ESMP-3S,  ESMP-8D,  and  ESMP-llS,  which  produced  an  insufficient  volume  of 
groundwater.  Groundwater  was  monitored  for  temperature  and  DO  during  purging. 

Groundwater  samples  were  analyzed  in  the  field  by  USEPA  personnel  for  pH, 
conductivity,  redox  potential,  total  alkalinity,  hydrogen  sulfide,  ferrous  iron,  chloride, 
sulfate,  nitrogen,  carbon  dioxide,  and  ammonia.  Analyses  for  methane,  ethene,  fuel 
hydrocarbon  compounds,  and  VOCs  were  performed  at  NRMRL  in  Ada,  Oklahoma. 
Mobile,  light  non-aqueous-phase  liquid  (LNAPL)  was  encountered  in  monitoring  well 
MW-5  near  the  former  Building  551,  and  a  sample  of  the  product  was  collected  for 
analysis  of  the  mass  fraction  of  BTEX.  Analytical  data  collected  during  the  RNA 
investigation  are  reviewed  in  Section  4  and  presented  in  Appendix  B. 

In  addition  to  the  groundwater  sampling,  two  rising  head  slug  tests  were  performed 
on  monitoring  wells  MW-4,  MW-6,  MW-9,  and  MW-12,  all  of  which  are  screened  in 
the  UWBZ  sand  lenses  (Figure  3.2  and  Table  3.2).  Hydraulic  conductivities  for  the 
HWSA  based  on  these  slug  tests  are  presented  in  Section  2.2.2. 

3.1.3  IT  Corporation  1995/1996  Groundwater  Monitoring  Events 

Quarterly  groundwater  monitoring  at  the  site  commenced  in  August  1995  and  has 
been  performed  since  August  1995  by  IT.  Results  from  the  August  1995  through 
December  1996  monitoring  events  are  presented  in  the  1995  and  1996  Annual 
Groundwater  Monitoring  Reports  (IT,  1997b  and  1997a)  and  analytical  data  from  these 
sampling  events  are  provided  in  Appendix  B.  In  addition,  IT  (1995b)  collected 
groundwater  samples  from  four  temporary  Geoprobe®  points  (560-01  through  560-04) 
during  the  August  1995  sampling  event  to  evaluate  the  downgradient  extent  of  CAH 
contamination  near  ESMP-17  (Figure  3.2).  Data  from  this  delineation  sampling  event 
also  are  presented  in  Appendix  B.  The  nature  and  extent  of  VOC  contamination  in 
groundwater  based  on  these  and  more  recent  sampling  events  are  presented  in  Section 
4. 
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3.2  PREVIOUS  REMEDIATION  ACTIVITIES 

This  section  summarizes  the  actions  that  have  been  implemented  to  date  at  the 
HWSA  to  facilitate  closure  of  the  unit.  As  prescribed  in  the  previous  closure  plan 
(Parsons  ES,  1997a),  to  attain  closure  of  contaminated  soils  and  groundwater  the 
following  activities  have  been  completed  or  are  pending. 

•  Decontamination  of  Building  560  by  cleaning  the  building  and  the  drum  wash  pad 
(completed  April  1996); 

•  Removal  of  the  remaining  four  USTs  (completed  February  1995); 

.  Limited  in  situ  remediation  of  organic  soil  contamination  via  passive  or  air 
injection  bio  venting  (if  necessary); 

.  Natural  oxidation  of  residual  dissolved  BTEX  and  namral  reductive 
dehalogenation  of  residual  dissolved  chlorinated  VOCs  (in  progress); 

.  In  situ  remediation  of  residual  dissolved  chlorinated  VOCs  via  groundwater 
amendment  (passive  or  active  oxygenation)  (if  necessary); 

•  Continued  monitoring  and  site  access  controls  as  part  of  closure  commitments 
(ongoing);  and 

.  Exposure  control  by  installation  of  taxiway  (proposed  future  land  use). 

Additional  assessment  activities  have  been  completed  to  optimize  the  final  design  of 
the  closure  approach  based  on  the  activities  outlined  above  and  on  risk-based  health 
standards  developed  for  the  HWSA.  Decontamination  of  Building  560  and  removal  of 
the  remaining  four  USTs  are  discussed  below.  The  results  of  the  additional  assessment 
activities  are  presented  in  Section  4,  and  the  development  of  site-specific  health 
standards  based  on  results  of  a  risk  assessment  is  presented  in  Section  5. 
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3.2.1  Summary  of  Decontamination  Of  Building  560 

3.2.1. 1  Building  and  Pad  Decontamination  Activities 

Acids  and  spent  desiccants  were  the  most  common  types  of  waste  stored  in  Building 
560.  The  decontamination  of  Building  560  was  completed  as  part  of  the  IRP  in  April 
1996.  Details  of  the  decontamination  activities,  including  analytical  results  from  post¬ 
decontamination  sampling,  are  presented  in  a  recent  technical  report  (AFCEE,  1996a). 

The  decontamination  plans  for  the  building  included: 

.  Removing  all  items  inside  the  building  to  facilitate  decontamination  activities; 

.  Vacuuming  the  building  to  remove  dust,  dirt,  and  debris; 

.  Washing  the  floor,  walls,  shelving  of  the  building  and  the  drum  wash  pad  with  a 
hot-water  pressure  washer,  scrub  brushes,  and  an  all-purpose,  household 
detergent;  and 

•  Triple  rinsing  all  surfaces  with  hot  water. 

All  wash  and  rinse  water  generated  during  decontamination  activities  were  collected 
using  a  wet/dry  vacuum  and  transferred  to  a  skid-mounted  storage  tank  for  testing  and 
disposal.  After  rinsing  with  the  hot  water,  rinseate  samples  to  be  tested  analytically  to 
determine  the  effectiveness  of  the  decontamination  activities  were  collected.  These 
rinseate  samples  were  collected  by  pouring  high-performance  liquid  chromatography 
(HPLC)  water  over  the  target  media.  The  HPLC  water  was  then  collected  for  analysis. 
Until  analytical  results  were  received,  the  storage  tank  for  the  decontamination  liquids 
was  managed  in  compliance  with  all  applicable  hazardous  waste  tank  requirements  of 
the  Ohio  Administrative  Code  (OAC)  3745-66-90  through  3745-66-991. 

3.2.1.2  Documenting  Complete  Decontamination 

HPLC  rinseate  samples  were  submitted  to  a  laboratory  and  analyzed  using  the 
methods  listed  in  Table  3.3.  Note  that  only  representative  analytes  for  each  method 
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TABLE  3.3 

HPLC  RINSEATE  ANALYTE  LIST 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Compound 

Reporting  Limit  (mg/L) 

SW8240  -  GC/MS  Volatile  Organics 

Acetone 

0.8 

Benzene 

0.3 

Chlorobenzene 

0.1 

Chloromethane 

0.7 

Chloroform 

0.5 

1 , 1  -Dichloroethane 

0.5 

cis~l  ,2-Dichloroethene 

0.2 

trans  -1 ,2-Dichloroethene 

0.4 

Dichloromethane 

0.8 

Ethylbenzene 

0.3 

Methyl  ethyl  ketone  (2-butanone) 

2 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

0.6 

Tetrachloroethene 

0.5 

1,1,  l-Trichloroethane 

0.5 

1 , 1 ,2-TrichIoroethane 

0.5 

Trichloroethene 

0.2 

Toluene 

0.6 

Vinyl  Chloride 

0.6 

m/p-Xylenes 

0.4 

o-Xvlene 

0.3 

1  SW8270  -  GC/MS  Semivolatile  Organics  I 

Acenaphthalene 

10 

Anthracene 

10 

m,  p,  and  o-Dichlorobenzene 

10 

Flourene 

10 

Fluoranthene 

10 

Hexachlorobenzene 

10 

2-Methylnaphthalene 

10 

Naphthalene 

10 

Phenanthrene 

10 

Phenol 

10 

Pyrene 

10 

1 .2.4-Trichlorobenzene 

10 

1  SW8010  -  Oreanochlorine  Pesticides  and  PCBs  I 

4,4’-DDE 

0.02 

4,4‘-DDT 

0.1 

Dieldrin 

0.02 

Endrin 

0.05 

Heptachlor 

0.02 

PCB-1221 

0.5 

PCB-1232 

0.5 

Toxanhene 

1 

1  SW7XXX  -  Inorganics  1 

Cadmium 

0.5 

Chromium 

1 

Cobalt 

20 

Lead 

2 

Nickel 

20 

Source:  AFCEE,  1996a. 
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with  their  respective  reporting  limits  (laboratory  method  detection  limits  [MDLs])  are 
provided.  The  building  floor,  walls,  shelving,  and  drum  wash  pad  were  to  be 
considered  clean  if  the  HPLC  rinseate  from  the  cleaning  operation  met  the  following 
standards: 

•  The  federal  public  drinking  water  maximum  contaminant  level  (MCL)  as 
promulgated  in  40  CFR  141.11  and  OAC  3745-81-11  for  inorganics  and  in  40 
CFR  141.12  and  OAC  3745-81-12  for  organics; 

.  If  an  MCL  was  not  available  for  a  particular  contaminant,  then  15  times  the 
federal  MCL  goal  (MCLG),  as  promulgated  in  40  CFR  141.50  was  used  as  the 
clean  standard;  or 

•  If  the  product  of  15  times  the  MCL  or  MCLG  exceeds  1  milligram  per  liter 
(mg/L),  or  if  neither  an  MCL  nor  an  MCLG  is  available  for  a  particular 
contaminant,  1  mg/L  was  used  as  the  clean  standard. 

.  If  the  MCL  or  MCLG  was  less  than  the  contaminant's  analytical  detection  limit 
using  methods  found  in  the  USEPA  (1986)  SW846  document  {Test  Methods  for 
Evaluation  Solid  Waste:  Physical/Chemical  Methods),  15  times  the  SW846 
analytical  detection  limit  was  used  as  the  clean  standard. 

Only  a  few  of  the  analytes  listed  in  Table  3.3  were  detected  in  the  HPLC  rinseate 
samples  at  concentrations  slightly  above  the  laboratory  MDL.  No  compounds  were 
detected  at  concentrations  above  the  “clean”  standards  listed  above.  Consequently,  the 
decontamination  of  Building  560  and  the  concrete  pad  is  considered  complete. 
Analytical  results  and  supporting  documentation  are  provided  elsewhere  (AFCEE, 
1996a). 

3.2.1.3  Wastewater  Management 

All  wash  and  rinse  water  generated  during  the  Building  560/pad  decontamination 
procedures  were  pumped  into  a  temporary  holding  tank.  A  representative  sample  of 
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containerized  water  was  collected  and  analyzed  for  VOCs,  SVOCs, 
pesticides/polychlorinated  biphenyls  (PCBs),  metals,  and  pH.  Because  none  of  the 
analytes  were  detected  above  the  “clean”  standards  listed  above,  the  containerized 
waste  did  not  require  management  as  a  listed  hazardous  waste.  On  May  13,  1996,  the 
AFBCA  requested  the  City  of  Columbus  to  approve  a  300-gallon  wastewater  discharge 
to  the  Columbus  sewer  system.  After  receiving  approval  from  the  City  of  Columbus  on 
May  30,  1996,  the  AFBCA  discharged  the  wastewater  into  the  sanitary  sewer  located 
near  Building  560  on  June  4,  1996. 

3.2.2  Underground  Storage  Tank  Removal 

The  four  former  USTs  (Tanks  #47  through  #50)  located  at  the  southwestern  corner 
of  the  site  (Figure  3.1)  were  removed  by  Ogden  (1995a)  on  February  16  and  17,  1995. 
The  following  summary  describes  tasks  performed  during  the  tank  removal  process. 
All  applicable  BUSTR  requirements  were  followed. 

On  February  16,  1995,  the  contents  of  the  four  25,000-gallon  USTs  were  inspected 
and  sampled.  Following  sampling  and  prior  to  tank  removal,  the  contents  of  the  tanks 
were  pumped  out,  transported  offsite,  and  recycled.  During  the  excavation  process,  a 
water  line  located  near  the  western  end  of  the  USTs  was  damaged,  resulting  in  flooding 
of  the  excavation.  Two  monitoring  wells  (MW-1  and  MW-7)  were  also  destroyed 
during  the  excavation  process. 

The  water  that  had  entered  the  UST  excavation  was  treated  onsite  by  Petro’s  mobile 
water  treatment  unit  before  it  was  discharged  to  the  closest  sanitary  sewer  inlet.  The 
water  pipe  was  disposed  offsite  on  February  28,  1995,  at  the  Athens-Hocking 
Reclamation  Center.  Soils  surrounding  the  USTs  were  excavated  and  stockpiled  to 
allow  for  tank  removal.  Excavated  soils  were  visually  examined  and  screened  for  VOC 
contamination  using  a  photoionization  detector  (PID).  Contaminated  soil  was 
segregated  and  placed  in  roll-off  containers  for  analysis  and  proper  disposal.  Soil  that 
was  not  contaminated  (based  on  field  screening)  was  returned  to  the  excavation 
following  UST  removal.  Concrete  encountered  in  the  excavation  was  placed  in  rolloff 
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containers  for  analysis  and  disposal.  Following  removal  from  the  excavation,  the  USTs 
were  decontaminated  and  transported  offsite  for  recycling. 

Two  soil  samples  and  one  water  sample  were  collected  from  the  excavation 
following  the  removal  of  the  USTs.  One  soil  sample  also  was  collected  from  each  of 
the  three  rolloff  containers  in  which  the  contaminated  soil  from  the  excavation  was 
placed.  After  characterization  of  the  soil,  the  contents  of  the  rolloff  containers  were 
disposed  of  in  an  appropriate  manner  (Ogden,  1995a). 

Following  UST  removal  activities,  the  damaged  water  line  was  repaired,  and  the 
excavation  was  backfilled.  Prior  to  backfilling,  a  layer  of  fine  gravel  was  placed  in  the 
bottom  of  the  excavation.  Backfilling  of  the  excavation  was  completed  with  the 
stockpiled  soil  from  the  excavation.  The  site  was  then  compacted,  graded,  seeded,  and 
covered  with  straw  mulch.  Complete  details  of  the  UST  removal  activities  and 
analytical  results  for  all  samples  collected  during  UST  removal  are  presented  by  Ogden 
(1995a  and  1995b). 
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SECTION  4 

NATURE  AND  EXTENT  OF  CONTAMINATION 


The  purpose  of  this  section  is  to  describe  additional  assessment  activities  required  by 
the  February  1997  amended  closure/post-closure  plan  (Parsons  ES,  1997a)  and  to 
define  the  nature  and  extent  of  site  contamination  based  on  characterization  data 
collected  to  date.  Preliminary  results  of  source  area  treatability  testing  also  are 
reviewed,  and  chemical  fate  in  groundwater  is  evaluated  and  discussed. 

To  comply  with  the  approved  closure  plan  (Parsons  ES,  1997a),  additional 
groundwater  monitoring  wells  were  installed  in  an  attempt  to  fully  delineate  the  CAH 
plume  east  of  the  HWSA.  Also,  pilot-scale  bioventing  and  air  sparging  systems  were 
installed  to  evaluate  the  potential  effectiveness  of  these  technologies  at  remediating 
source  area  contamination  in  soil  and  groundwater.  As  part  of  these  activities, 
additional  environmental  sampling/monitoring  was  completed,  and  these  data, 
combined  with  previously  collected  site  characterization  data,  were  used  to  perform  a 
comprehensive  risk  assessment  and  develop  risk-based  health  standards  for  the  site 
(Section  5).  Additional  details  regarding  monitoring  well  and  bioventing/air  sparging 
system  placement  and  installation,  sampling  methodologies,  and  laboratory  analytical 
requirements  and  procedures,  are  presented  in  the  February  1997  amended 
closure/post-closure  plan  (Parsons  ES,  1997a)  and  the  June  1997  additional  assessment 
activities  work  plan  (Parsons  ES,  1997b). 

4.1  ENVIRONMENTAL  SAMPLING  AND  MONITORING 

Environmental  sampling  and  well  installation  activities  were  performed  by  IT  to 
further  clarify  the  nature  and  extent  of  soil  and  groundwater  contamination  at  the 
HWSA  and  to  provide  the  necessary  wells  and  monitoring  points  for  treatability  tests 
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(i.e.,  soil  bioventing  and  groundwater  oxygenation  pilot  tests).  The  sampling  and  well 
installation  was  conducted  in  two  phases.  The  first  phase,  which  was  performed  in 
May  1997,  involved  additional  delineation  of  the  extent  of  soil  and  groundwater 
contamination  using  Geoprobe®  sampling  techniques.  The  second  phase  was  completed 
in  June  1997,  and  involved  soil  sampling,  monitoring  well  installation,  and  installation 
of  treatability  test  system  wells  and  monitoring  points  using  rotosonic  drilling  methods. 

4.1.1  Geoprobe®  Investigations 

Field  assessment  activities  using  Geoprobe®  sampling  techniques  were  performed  by 
IT  between  19  and  22  May  1997  at  two  locations.  Soil  and  soil  gas  samples  were 
collected  near  Building  560  to  further  delineate  the  extent  of  VOC  soil  contamination, 
and  groundwater  samples  were  collected  approximately  150  feet  east/southeast  of  the 
HWSA,  near  ESMP-17S,  to  further  delineate  groundwater  contamination  in  this  area. 
The  locations  of  these  sampling  points  are  shown  on  Figure  4.1.  Soil  gas  results  from 
this  sampling  are  not  presented  because  relatively  impermeable  soils  encountered  during 
sampling  caused  excessive  sample  extraction  vacuums  and  the  likely  dilution  of  vapor 
samples  by  atmospheric  air  leaking  into  the  sampling  train.  This  conclusion  is 
confirmed  by  relatively  high  VOC  concentrations  in  soil  samples,  and  non-detect  VOC 
concentrations  in  soil  gas  samples,  which  were  collected  from  the  same  location  and 
depth. 

4. 1.1.1  Source  Area  Soil  Sampling 

Soil  samples  were  collected  using  the  Geoprobe®  at  two  locations  which 
demonstrated  significant  petroleum  hydrocarbon  contamination  during  previous  site 
investigations.  In  a  June  1988  hand-boring  sample  (HB-1),  collected  approximately  10 
feet  southeast  of  Building  560  at  3  to  5  feet  bgs,  o-xylene  was  detected  at  1,900 
milligrams  per  kilogram  (mg/kg)  and  ethylbenzene  was  detected  at  120  mg/kg  (Figure 
4.1).  Another  soil  sample  collected  in  January  1990  from  augered  soil  boring  AB-1 
(located  approximately  20  feet  northeast  of  Building  560)  indicated  lesser  but  still 
significant  petroleum  contamination  at  8  to  10  feet  bgs.  At  this  location,  total  xylenes 
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were  detected  at  18  mg/kg  and  ethylbenzene  was  detected  at  6.7  mg/kg.  Based  on  these 
somewhat  dated  results,  it  was  determined  that  additional  sampling  was  warranted  in 
this  area.  During  the  May  1997  sampling  event,  soil  boring  SB  101  was  installed  near 
former  soil  boring  AB-1,  and  boring  SB  102  was  installed  near  former  soil  boring 
HB-1.  The  boring  logs  for  SBlOl  and  SB102  are  provided  in  Appendix  D.  The  soil 
samples  were  collected  from  8  to  10  feet  bgs  in  boring  SB  101  and  from  3  to  5  feet  bgs 
in  boring  SB  102  using  a  Geoprobe®  Macro-Core®  sampler.  The  samples  were  shipped 
to  Pace  Analytical  Services  for  analysis  of  VOCs  by  USEPA  Method  SW8260  and 
gasoline-range  organics  (GRO)  by  Method  8015M.  The  soil  sample  results  are 
presented  in  Table  4.1. 

Soil  sample  results  from  these  two  locations  indicate  that  petroleum  hydrocarbon 
contamination  is  still  present  in  the  vicinity  of  Building  560,  especially  near  SB  102.  As 
compared  to  the  non-detect  VOC  soil  gas  sample  results  from  the  vicinity  of  HB-1  and 
SB102  (SGlOl  through  SG105)  (Figure  4.1),  the  SB102  soil  sample  results  indicate 
substantial  hydrocarbon  contamination  in  these  vadose  zone  soils.  A  total  BTEX 
concentration  of  1,112  mg/kg  was  detected  in  this  sample;  the  majority  being  xylenes. 
Comparatively,  a  total  BTEX  concentration  of  4.2  mg/kg  was  detected  in  the  8  to  10 
foot  bgs  sample  from  SBIOI.  The  sample  results  from  SBlOl  are  indicative  of  smear 
zone  contamination  near  the  water  table  in  the  vicinity  of  Building  560.  The  soil 
sample  results  from  SB  102  indicate  that  weathered  petroleum  contamination  is  still 
present  in  the  vadose  zone  soils  southeast  of  Building  560.  These  soil  results  suggest 
that  oxygen  should  be  utilized  by  fuel-degrading  bacteria  present  in  vadose  zone  soils 
and  substantiated  pilot-scale  bio  venting  system  installation  and  testing. 

4. 1.1. 2  Groundwater  Sampling  Near  ESMP-17S 

Geoprobe®  groundwater  samples  were  collected  east  and  southeast  of  ESMP-17S  to 
delineate  the  downgradient  extent  of  groundwater  contamination.  During  the  August 
1995  sampling  event,  the  only  VOCs  detected  were  26  micrograms  per  liter  (/tg/L)  of 
vinyl  chloride  (VC),  27  /ig/L  of  cw-1 ,2-dicloroethene  (DCE),  and  4  ^g/L  of  trans-1,1- 
DCE  at  Geoprobe®  location  560-01  (Figure  4.1).  Therefore,  the  May  1997  Geoprobe® 
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TABLE  4.1 

SOIL  ANALYTICAL  RESULTS 
MAY  1997 

HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Sample  Location/Depth 

SBlOl 

SBlOl 

Analyte 

(8  to  10  ft  bgs) 

(3  to  5  ft  bgs) 

Volatile  Organics  (/tg/kg)"^ 

b/ 

Benzene 

4,200 

Toluene 

“ 

2,000 

Ethylbenzene 

690 

170,000 

Xylenes 

1,800 

940,000 

Isopropylbenzene 

9,200 

6,900 

n-Propylbenzene 

1,700 

1,300 

1 ,3 ,5-Triinethylbenzene 

2,000 

1,600 

1 ,2,4-Trimethylbenzene 

1,700 

4,300 

sec-Butylbenzene 

750 

n-Butylbenzene 

640 

640 

Naphthalene 

2,400 

2,600 

1 ,2,3-Trichlorobenzene 

460 

Gasoline  Range  Organics  (mg/kg)^ 

610 

820 

Note:  Samples  analyzed  by  USEPA  Methods  SW8260A  and  SW8015M. 
/tg/kg  =  micrograms  per  kilogram. 


^  =  not  detected. 

mg/kg  =  milligrams  per  kilogram. 
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sampling  was  focused  in  the  vicinity  of  this  sampling  location.  To  facilitate 
groundwater  sample  collection,  five  borings  were  installed.  Four  borings  (SB  103, 
SB104,  SB105,  and  SB107)  were  installed  in  the  vicinity  of  560-01,  and  one  boring 
(SB106)  was  installed  immediately  adjacent  to  ESMP-17S.  The  soil 
boring/groundwater  sampling  locations  are  shown  on  Figure  4.1,  and  the  boring  logs 
are  provided  in  Appendix  D. 

The  groundwater  samples  were  collected  from  2-foot-long,  stainless  steel  temporary 
well  points.  Groundwater  samples  were  collected  from  two  sand  zones  in  four  of  the 
borings.  Only  one  sand  zone  was  encountered  in  boring  SB  104.  The  upper  sand  zone 
was  encountered  between  depths  of  approximately  11  to  17  feet  bgs.  The  second  sand 
zone  was  encountered  just  above  the  gray  silt  and  clay  basal  till,  at  depths  of 
approximately  18  to  25  feet  bgs.  The  temporary  wells  were  sampled  using  a  peristaltic 
pump  and  polyethylene  tubing.  The  samples  were  analyzed  for  VOCs  by  USEPA 
Method  SW8260  at  the  mobile  laboratory. 

Results  from  the  May  1997  Geoprobe®  groundwater  sampling  are  summarized  on 
Table  4.2.  As  expected,  the  VC  and  d.s-l,2-DCE  concentrations  detected  in  the  sample 
from  the  14-  to  16-foot-bgs  sample  at  SB106  were  similar  to  those  recently  measured  at 
ESMP-17S,  screened  from  approximately  13  to  16  feet  bgs  (IT,  1997a  and  1997b). 
VOC  contamination  was  not  evident  in  the  lower  sand  zone  at  any  of  the  sampling 
locations.  VOCs  were  detected  in  the  upper  sand  zone  sample  collected  at  SB  103,  at 
generally  lower  concentrations  than  were  detected  in  the  May  1995  sample  from  this 
location  (560-01).  No  other  VOC  contamination  was  evident  in  this  area.  These  data 
were  used  to  help  determine  the  placement  of  the  new  downgradient  monitoring  wells 
required  by  the  February  1997  amended  closure/post-closure  plan  (Parsons  ES,  1997a). 

4.1.2  Well  and  Monitoring  Point  Installation  and  Sampling 

In  June  1997,  the  additional  monitoring  wells,  the  vent  well  (VW)  and  vapor 
monitoring  points  (MPs)  for  the  bioventing  system,  and  the  sparge  well  (SW)  and  MPs 
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for  the  air  sparging  system  were  installed  by  IT.  Soil  samples  were  collected  from  the 
bio  venting  and  air  sparging  system  boreholes  during  drilling  activities.  Rotosonic 
drilling  techniques  were  used  to  obtain  a  continuous  core  sample  from  each  borehole 
and  to  minimize  the  generation  of  soil  cuttings  requiring  disposal. 

4.1.2.1  Installation  of  Additional  Monitoring  Wells 

Four  additional  groundwater  monitoring  well  clusters  (MW-IOIS  and  D,  MW-102S 
and  D,  MW-103S  and  D,  and  MW-105S  and  D)  were  installed  downgradient  from  the 
HWSA.  Two  additional  crossgradient  monitoring  wells  MW-104D  and  MW-106D 
were  installed  south  and  southeast  of  the  HWSA  as  part  of  the  post-closure  monitoring 
network  (Figure  4.1).  The  well  locations  were  determined  based  on  the  results  of  the 
May  1997  Geoprobe®  groundwater  sampling  and  mobile  laboratory  analysis. 

The  wells  were  constructed  of  2-inch-diameter  polyvinyl  chloride  (PVC)  casing  and 
screen.  The  lengths  and  depths  of  the  screened  sections  was  determined  by  the  depths 
and  thicknesses  of  the  sand  seams  encountered.  Wells  were  not  screened  across  more 
than  one  sand  zone.  Well  completion  details  for  the  newly  installed  groundwater 
monitoring  wells  are  presented  in  Table  4.3.  Following  installation  of  the  new  wells  in 
June  1997,  IT  measured  groundwater  elevations  at  all  site  monitoring  wells  and 
performed  groundwater  sampling.  Table  4.4  presents  the  groundwater  elevation  data 
for  this  monitoring  event,  and  Figure  4.2  illustrates  the  June  1997  potentiometric 
surface  for  the  site.  Groundwater  sampling  results  from  June/July  1997  are  presented 
in  Section  4.2.2. 

The  potentiometric  surface  shown  on  Figure  4.2  is  based  on  groundwater  elevations 
at  ESMP-ID,  -4D,  -13S,  and  -17S,  and  MW-2.  The  hydraulic  gradient  between  the 
HWSA  and  ESMP-17S  appears  to  be  consistent  with  previous  site  measurements 
presented  in  Section  2.2.2  (approximately  0.005  ft/ft).  Considering  the  well  installation 
depths  listed  in  Table  4.3,  monitoring  wells  MW-IOIS,  MW-102S,  MW-103S,  and 
MW-105S  appear  to  have  been  installed  in  the  same  sand  zone  as  ESMP-17S. 
However,  the  high  groundwater  elevations  at  MW-102S  and  MW-103S 
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TABLE  4.4 

GROUNDWATER  ELEVATION  DATA 
JUNE  17, 1997 

HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Well  ID 

Datum 
Elevation 
(ft  msl)^ 

Depth  to 
Water 
(ft)*" 

Elevation 
(ft  msl) 

MW-02 

743.36 

10.70 

732.66 

MW-03 

743.96 

10.02 

733.94 

MW-04 

745.15 

10.57 

734.58 

MW-05 

744.97 

12.15 

732.82 

MW-06 

745.18 

12.37 

732.81 

MW-08 

743.89 

7.82 

736.07 

MW-09 

745.25 

7.93 

737.32 

MW-10 

742.64 

9.75 

732.89 

MW- 11 

744.15 

10.92 

733.23 

MW-12 

743.02 

9.42 

733.60 

MW-IOIS 

739.34 

8.92 

730.42 

MW-IOID 

739.41 

6.39 

733.02 

MW-102S 

739.50 

6.04 

733.46 

MW-102D 

739.52 

1.72 

737.80 

MW-103S 

740.15 

5.98 

734.17 

MW-103D 

740.30 

7.80 

732.50 

MW-104D 

740.88 

8.51 

732.37 

MW-105S 

739.10 

7.83 

731.27 

MW-105D 

738.99 

3.18 

735.81 

MW-106D 

741.37 

8.87 

732.50 

ESMP-IS 

741.67 

6.99 

734.68 

ESMP-ID 

741.72 

8.68 

733.04 

ESMP-2S 

741.18 

3.35 

737.83 

ESMP-2D 

741.29 

8.29 

733.00 

ESMP-3S 

742.23 

8.25 

733.98 

ESMP-3D 

742.22 

9.23 

732.99 

ESMP-4S 

742.70 

9.34 

733.36 

ESMP-4D 

742.69 

9.55 

733.14 

ESMP-5S 

741.51 

4.17 

737.34 

ESMP-5D 

741.56 

6.99 

734.57 

ESMP-6S 

740.98 

8.30 

732.68 

ESMP-6D 

741.05 

8.15 

732.90 

ESMP-7S 

740.85 

4.76 

736.09 

ESMP-7D 

740.80 

8.76 

732.04 
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TABLE  4.4  (Continued) 
GROUNDWATER  ELEVATION  DATA 
JUNE  17,  1997 

HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Well  ID 

Datum 
Elevation 
(ft  msl)^ 

Depth  to 
Water 
(ft)”' 

Elevation 
(ft  msl) 

ESMP-8S 

740.92 

2.81 

738.11 

ESMP-8D 

740.89 

6.86 

734.03 

ESMP-8DD 

740.83 

7.74 

733.09 

ESMP-9S 

741.79 

3.65 

738.14 

ESMP-9D 

741.70 

7.37 

734.33 

ESMP-IOS 

741.56 

7.20 

734.36 

ESMP-IOD 

741.54 

7.98 

733.56 

ESMP-llS 

740.76 

6.88 

733.88 

ESMP-llD 

740.80 

8.70 

732.10 

ESMP-12S 

742.43 

1.68 

740.75 

ESMP-13S 

741.38 

8.60 

732.78 

ESMP-13D 

741.38 

8.58 

732.80 

ESMP-14S 

741.17 

8.37 

732.80 

ESMP-14D 

741.18 

8.34 

732.84 

ESMP-14DD 

741.13 

8.22 

732.91 

ESMP-15S 

740.37 

7.77 

732.60 

ESMP-15D 

740.28 

7.44 

732.84 

ESMP-16S 

740.33 

7.47 

732.86 

ESMP-16D 

740.33 

7.31 

733.02 

ESMP-17S 

739.87 

7.99 

731.88 

^  ft  msl  =  feet  above  mean  sea  level. 


Feet  below  top  of  casing. 
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and  the  relatively  low  groundwater  elevations  at  MW-IOIS  and  MW-105S  (Table  4.4 
and  Figure  4.2)  suggest  that  the  groundwater  levels  in  these  newly  installed  wells  may 
not  have  sufficiently  stabilized  prior  to  initial  measurement  of  the  groundwater 
elevations  and  may  not  be  representative  of  the  actual  potentiometric  surface  elevation 
in  this  sand  zone.  Subsequent  quarterly  monitoring  events  will  be  necessary  to 
establish  the  potentiometric  surface  in  the  vicinity  of  these  new  monitoring  wells  and 
verify  the  hydraulic  gradient. 

4. 1.2.2  Installation  of  Bioventing  Wells  and  Monitoring  Points 

Based  on  the  elevated  hydrocarbon  concentrations  detected  in  soil  sample  SB  102  in 
May  1997  (Section  4. 1.1. 2),  a  bioventing  VW  (VW-1)  and  three  multi-depth  MPs 
(VWMP-1,  VWMP-2,  and  VWMP-3)  were  installed  on  the  southeast  site  of  Building 
560  for  treatability  testing.  A  fourth  background  MP  (VWMP-4)  was  installed  near 
ESMP-4S  and  -4D,  south  of  Building  560.  The  VW  and  MP  locations  and  completion 
details  are  presented  in  Figure  4.1  and  Table  4.5,  respectively.  A  cross  section  of  the 
bio  venting  system  configuration  is  shown  on  Figure  4.3. 

The  VW  screen  was  placed  from  approximately  3.4  to  8.4  feet  bgs  for  air  injection 
treatment  of  vadose  zone  soils.  The  casing  and  screen  were  constructed  with  2-inch- 
diameter  Schedule  40  PVC.  A  0.04-inch  slotted  screen  was  installed.  The  MPs  were 
constructed  with  6-inch-long  sections  of  1 -inch-diameter  Schedule  40  PVC,  0.020-inch 
slotted  well  screen,  and  0.25-inch  Schedule  80  PVC  risers.  Additional  details  on  the 
bioventing  system  are  presented  in  the  June  1997  work  plan  (Parsons  ES,  1997b)  and 
the  treatability  testing  results  report  (IT,  1997c). 

During  rotosonic  drilling  of  the  bioventing  system  boreholes,  soil  samples  were 
collected  by  IT  and  sent  to  Pace  Analytical  Services  for  laboratory  analysis.  Soil 
samples  were  analyzed  for  VOCs,  SVOCs,  and  TPH  (gasoline-  and  diesel-range 
organics)  by  USEPA  Methods  SW8260,  SW8270B,  SW8015M,  respectively.  In 
addition,  soil  samples  were  analyzed  for  target-analyte-list  (TAL)  metals,  ammonia, 
ortho-phosphate,  pH,  and  percent  moisture.  Soil  analytical  data  are  presented  in 
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TABLE  4.5 

BIOVENTING  SYSTEM  COMPLETION  DETAILS 

HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
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Appendix  C.  The  inorganic  and  organic  soil  sample  results  are  summarized  in  Tables 
4.6  and  4.7,  respectively.  Soil  results  from  this  sampling  event  and  previous  sampling 
events  at  the  HWSA  are  discussed  in  Section  4.2. 

4. 1.2.3  Installation  of  Air  Sparging  Wells 

Based  on  historical  elevated  concentrations  of  VOCs  in  groundwater  near  ESMP- 
17S,  one  air  sparging  well  (SW-1)  and  three  monitoring  wells  (SWMP-1,  SWMP-2, 
and  SWMP-3)  were  installed  in  this  area  (Figure  4.1).  Each  of  the  wells  was  drilled 
using  rotosonic  drilling  techniques.  At  each  well  location,  a  vadose  zone  screened 
interval  (VZMP-1,  VZMP-2,  VZMP-3,  and  VZMP-4),  similar  to  the  bioventing  system 
MPs,  was  installed  to  evaluate  diffusion  of  oxygen  from  the  saturated  sand  zone 
treatment  area  into  the  overlying  clay.  The  vadose  zone  MPs  were  installed 
approximately  3  to  4  feet  bgs.  One  or  two  screened  intervals  were  installed  within  the 
saturated  sand  zone  between  10  and  16  feet  bgs.  These  intervals  were  completed  with 
6-inch  to  2-foot  lengths  of  2-inch-diameter,  0.02-inch  slotted  PVC  screen. 

The  air  sparging  system  completion  details  are  presented  in  Table  4.8,  and  a  cross 
section  of  the  system  configuration  is  shown  in  Figure  4.4.  Additional  details  on  the 
air  sparging  system  are  presented  in  the  June  1997  work  plan  (Parsons  ES,  1997b)  and 
the  treatability  testing  results  report  (IT,  1997c).  Soil  samples  also  were  collected 
during  installation  of  the  air  sparging  wells,  and  the  analytical  results  are  provided  in 
Appendix  C. 

4.2  NATURE  AND  EXTENT  OF  CONTAMINATION 

This  section  briefly  summarizes  the  nature  and  extent  of  VOCs,  SVOCs,  and  metals 
in  site  soils  and  groundwater.  Soil  contaminant  data  are  summarized  from  site 
investigations  conducted  between  June  1988  and  June  1997.  Groundwater  contaminant 
data  are  primarily  based  on  results  obtained  during  the  June/July  1997  comprehensive 
groundwater  sampling  performed  by  IT;  however,  results  from  previous  sampling 
events  also  are  provided  for  comparison.  Emphasis  is  given  to  describing  the  extent  of 
dissolved  VOC  contamination  in  groundwater,  as  VOCs  generally  are  more  mobile  than 


022/731296/CP/4.DOC 


4-16 


4-17 


022/731296/CP/l.XLS/Table  4.6 


4-18 


022/731296/CP/I  .XLSn*ablc  4.7 


TABLE  4.8 

AIR  SPARGING  SYSTEM  COMPLETION  DETAILS 
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Source:  Figure  Provided  by  International  Technology  Corporation. 


the  other  contaminants  (i.e.,  metals  and  SVOCs),  and  better  represent  the  areal  extent 
of  groundwater  contamination  in  the  vicinity  of  the  HWSA. 

4.2.1  Soil  Quality 

Other  than  the  May  and  June  1997  soil  sampling  performed  during  the  bioventing 
system  installation  (Figure  4.1),  the  majority  of  soil  sampling  at  the  HWSA  primarily 
was  performed  during  early  site  investigations  (June  1988  through  October  1991).  Soil 
samples  collected  during  these  investigations  typically  were  analyzed  for  VOCs, 
SVOCs,  and  metals,  although  not  all  soil  samples  were  analyzed  for  all  parameters. 
The  surface  soil  samples  collected  from  the  sampling  grid  (designated  "SU"  and  "SS") 
were  analyzed  for  SVOCs  and  metals.  The  auger  boring  samples,  hand  boring 
samples,  and  the  soil  samples  from  monitoring  well  borings  (designated  "AB",  "HB", 
and  "MW")  were  analyzed  for  VOCs,  SVOCs,  and  metals.  Soil  sampling  locations  and 
analytical  results  for  sampling  conducted  prior  to  1997  are  presented  on  Figure  3.1  and 
in  Appendix  B,  respectively.  The  1997  sampling  locations  and  analytical  results  are 
presented  on  Figure  4.1  and  in  Appendix  C,  respectively.  Soil  analytical  results  are 
summarized  in  the  following  sections  for  three  depth  intervals:  0  to  2  feet,  3  to  5  feet, 
and  7  to  10  feet  bgs.  Significant  soil  sampling  results  from  UST  removal  and  closure 
activities  also  are  presented.  Maximum  soil  contaminant  concentrations  for  soils 
between  0  and  10  feet  bgs,  based  on  the  1997  and  all  previous  sampling  events,  are 
provided  in  Appendix  E.  Soil  results  from  depths  greater  than  10  feet  bgs  are  included 
in  the  analytical  data  provided  in  Appendix  B. 

4.2.1. 1  Depth  Interval  0  to  2  Feet 

Near-surface  soil  samples  that  have  been  analyzed  for  VOCs  at  the  HWSA  include 
samples  from  borings  HB-1  through  HB-6  (collected  in  June  1988)  and  from  MW-2 
(collected  in  August  1988).  The  highest  VOC  detections  were  <?-xylene  in  HB-1  at  440 
mg/kg,  o-xylene  in  HB-2  at  43  micrograms  per  kilogram  (pg/kg),  and  methylene 
chloride  in  the  sample  from  MW-2  at  5  pg/kg. 
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Sixty-one  near-surface  soil  samples  (0  to  2  feet  bgs)  have  been  collected  at,  or  in  the 
vicinity  of,  the  HWSA  and  analyzed  for  metals  since  June  1988.  Based  on  these  sample 
results,  cadmium  is  the  metal  most  often  detected  at,  or  above,  the  95-percent  upper 
confidence  limit  (UCL)  of  the  mean  background  concentration  of  0.77  mg/kg  (IT, 
1997d)  (Appendix  E).  Results  from  22  surface  soil  samples  collected  in  and  around  the 
HWSA  indicate  cadmium  concentrations  greater  than  0.77  mg/kg,  and  the  maximum 
cadmium  concentration  (9.1  mg/kg)  was  detected  in  a  composite  soil  sample  from  SU-9 
and  SU-10  (Figure  3.1).  Cadmium  concentrations  appear  to  be  greatest  in  soil  samples 
collected  in  the  southwestern  two-thirds  of  the  site  (SU-5  through  SU-16  and  HB-1  and 
HB-2).  Chromium  was  detected  in  10  samples  at  concentrations  greater  than  its 
background  level  (18.8  mg/kg),  with  a  maximum  concentration  of  25.6  mg/kg  (SU-5 
and  SU-6  composite  sample).  Other  metals  detected  above  background  levels  in  the  0- 
to  2-foot  interval  include  arsenic  (42  mg/kg  at  HB-4),  beryllium  (1.8  mg/kg  at  SU-20), 
and  silver  (7.2  mg/kg  at  SU-26,  3  mg/kg  at  SS-1,  and  1.8  mg/kg  at  SU-46). 

Several  SVOCs  were  detected  in  surface  soil  samples  collected  within  and  near  the 
HWSA.  Based  on  the  initial  comparison  criteria  presented  in  the  June  1997  work  plan 
(Parsons  ES,  1997b),  benzo(a)anthracene,  benzo(a)pyrene,  benzo(b)fluoranthene,  and 
indeno(l,2,3-cd)pyrene  were  the  four  SVOCs  most  frequently  detected  at  potentially 
significant  concentrations.  The  highest  concentrations  of  SVOC  contamination  within 
the  HWSA  boundary  appear  to  be  on  the  southern  side  of  Building  560  and  its  driveway 
near  SU-5  and  SU-6  (Figure  3.1).  In  a  composite  sample  collected  from  these  two 
locations  in  June  1988,  benzo(a)anthracene  was  detected  at  2.1  mg/kg,  benzo(a)pyrene 
was  detected  at  2.6  mg/kg,  benzo(b)fluoranthene  was  detected  at  3.2  mg/kg,  and 
indeno(l,2,3-cd)pyrene  was  detected  at  1.7  mg/kg.  It  should  be  noted,  however,  that 
SVOC  contamination  has  been  detected  outside  the  fence  (outside  the  HWSA)  near  the 
western  corner  of  the  site  at  levels  far  exceeding  concentrations  detected  within  the 
HWSA.  In  a  January  1990  sample  collected  from  SU-45  (approximately  15  feet  outside 
the  HWSA),  benzo(a)anthracene  was  detected  at  15  mg/kg,  benzo(a)pyrene  was 
detected  at  15  mg/kg,  benzo(b)fluoranthene  was  detected  at  14  mg/kg,  and 
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indeno(l,2,3-cd)pyrene  was  detected  at  10  mg/kg.  Benzo(k)fluoranthene,  chrysene, 
and  dibenz(a,h)anthracene  also  have  been  detected  at  elevated  concentrations  both 
within  and  outside  the  HWSA,  and  naphthalene  was  detected  at  5.4  mg/kg  from  the  soil 
sample  collected  at  HB-2  (Figure  3.1). 

4.2.1.2  Depth  Interval  3  to  5  feet 

Twenty-four  soil  samples  have  been  collected  from  the  3-  to  5 -foot  depth  interval 
within  and  around  the  HWSA.  VOCs  have  been  detected  in  10  of  these  24  samples. 
The  VOCs  detected  at  the  highest  concentrations  in  samples  collected  prior  to  1997 
were  from  HB-1,  where  ethylbenzene  was  detected  at  120  mg/kg  and  o-xylene  was 
detected  at  1,900  mg/kg.  The  VOCs  detected  in  the  May  1997  and  June  1997  sampling 
events  are  listed  in  Tables  4.1  and  4.7,  respectively.  The  highest  VOC  detections 
during  the  June  1997  sampling  event  were  from  VWMP-3,  where  xylenes  were 
detected  at  12  mg/kg  and  ethylbenzene  was  detected  at  2.4  mg/kg.  At  VWMP-1, 
xylenes  were  detected  at  1.1  mg/kg,  and  2-butanone  was  detected  at  63  mg/kg; 
however,  2-butauone  also  was  detected  in  the  associated  sample  blank. 

Twenty-three  soil  samples  collected  from  the  3-  to  5-foot  depth  interval  have  been 
analyzed  for  metals.  From  samples  collected  within  the  HWSA  prior  to  1997,  arsenic 
was  detected  at  29  mg/kg  at  HB-4,  cadmium  was  detected  at  3.3  mg/kg  at  AB-6,  and 
thallium  was  detected  at  1.1  mg/kg  and  1.2  mg/kg  at  AB-1  and  AB-2,  respectively. 
Elevated  metals  detections  also  have  occurred  in  samples  collected  outside  of  the 
HWSA.  Arsenic  was  detected  at  20.7  mg/kg  in  the  MW-12  borehole  located 
approximately  140  feet  south  of  the  HWSA.  Beryllium  and  chromium  were  detected  at 
1  mg/kg  and  28.6  mg/kg,  respectively,  at  MW-10,  which  is  located  approximately  70 
feet  southeast  of  the  HWSA  (Figure  3.1).  For  soil  samples  collected  in  June  1997, 
metal  detections  were  most  significant  at  VWMP-4  in  the  3-  to  4-foot  depth  interval 
(Table  4.6).  At  VWMP-4,  barium  was  detected  at  190  mg/kg,  beryllium  was  detected 
at  1.2  mg/kg,  manganese  was  detected  at  640  mg/kg,  and  vanadium  was  detected  at  38 
mg/kg. 
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Since  June  1988,  23  soil  samples  collected  within  and  around  the  HWSA  from  the  3- 
to  5-foot  depth  interval  have  been  analyzed  for  SVOCs.  SVOCs  were  not  detected  in 
18  of  these  soil  samples.  At  HB-1,  HB-2,  and  AB-2,  naphthalene  concentrations  of 
1,600  /ig/kg,  570  ftg/kg,  and  1,200  /ig/kg,  respectively,  were  detected.  Also, 
benzo(b)fluoranthene  was  detected  at  170  ^tg/kg  in  the  soil  sample  collected  at  AB-4. 

4.2. 1.3  Depth  Interval  7  to  10  Feet 

VOCs  have  been  detected  in  13  of  the  25  soil  samples  collected  from  the  7-  to  10- 
foot  depth  interval  since  June  1988.  Pre-1997  sample  results  from  within  the  HWSA 
are  as  follow:  AB-1  contained  ethylbenzene  at  6.7  mg/kg,  m/^-xylene  at  6.0  mg/kg, 
and  o-xylene  at  12  mg/kg;  AB-3  contained  benzene  at  39  pg/kg;  AB-4  contained 
acetone  at  250  pg/kg,  o-xylene  at  51  pg/kg,  m/p-xylene  at  36  pg/kg,  and  ethylbenzene 
at  20  pg/kg;  AB-6  contained  benzene  at  1  pg/kg;  AB-14  contained  benzene  at  15 
mg/kg,  ethylbenzene  at  15  mg/kg,  m/p-xylene  at  15  mg/kg,  and  o-xylene  at  27  mg/kg. 
From  the  MW-7  borehole,  formerly  located  adjacent  to  the  four  USTs  at  the  southern 
corner  of  the  site  (Figure  3.1),  benzene  was  detected  at  2.1  mg/kg,  ethylbenzene  was 
detected  at  980  pg/kg,  m/p-xylene  at  1.2  mg/kg,  o-xylene  was  detected  at  1.2  mg/kg, 
and  1,1,1-trichloroethane  (1,1,1-TCA)  was  detected  at  86  pg/kg.  In  the  June  1997  soil 
samples,  xylenes  were  detected  at  3.4  mg/kg,  GRO  were  detected  at  300  mg/kg,  and 
diesel-range  organics  (DRO)  were  detected  at  270  mg/kg  at  the  VW-1  borehole  (Figure 
4.1). 

Twenty-three  soil  samples  collected  at  the  8-  to  10-foot  depth  interval  in  the  HWSA 
vicinity  have  been  analyzed  for  metals  and  SVOCs.  Elevated  metal  detections  from 
within  the  HWSA  include  arsenic  (26  mg/kg)  from  the  MW-5  borehole  sample  and 
thallium  (10.5  mg/kg)  from  the  MW-3  borehole  sample.  SVOCs  were  not  detected  in 
17  of  the  23  samples.  Naphthalene  was  detected  at  1.8  mg/kg  at  AB-2  and  1.6  mg/kg 
at  VW-1.  2-Methylnaphthalene  and  bis(2-ethylhexyl)phthalate  also  were  detected  in  the 
June  1997  samples  from  VW-1  and  VWMP-1,  respectively  (Table  4.7). 
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4.2. 1.4  UST  Closure  Soil  Sampling 

Soil  samples  were  collected  as  part  of  the  UST  closure  activities  conducted  in  1994 
through  1996  for  the  15  former  USTs  (Tanks  #47  through  #57,  #106,  #160,  #161,  and 
#162)  located  near  the  HWSA  (Ogden,  1995a  and  1995b).  Results  for  cw-l,2-DCE 
(5.8  mg/kg),  rran5'-l,2-DCE  (570  ^g/kg),  1,1,2,2-tetrachloroethene  (6.3  /tg/kg), 
trichloroethene  (TCE)  (2.6  mg/kg),  and  VC  (1.3  /tig/kg)  all  represent  the  maximum 
detected  site  soil  concentrations  for  these  compounds.  The  two  soil  samples 
represented  by  these  values  (samples  HWSA-TP48-2W  and  HWSA-TP48-2WD)  were 
collected  from  the  western  end  of  the  excavation  for  former  Tank  #48,  at  the  bottom  of 
the  pit  (Figure  3.1). 

4.2. 1.5  Soil  Contamination  Summary 

VOCs,  SVOCs,  and  metals  all  have  been  detected  in  vadose  zone  soils  within  the 
HWSA.  SVOCs  and  metals  also  have  been  detected  in  soils  at  elevated  concentrations 
outside  the  HWSA.  VOC  contamination,  while  present  to  some  degree  throughout  the 
HWSA,  appears  to  be  most  significant  at  3  to  5  feet  bgs  near  borings  HB-1  and  SB102 
(Figure  4.1  and  Table  4.1).  At  this  location,  xylenes  were  detected  at  high  levels  both 
in  1988  (1,900  mg/kg  at  HB-1)  and  in  1997  (940  mg/kg  at  SB102).  However,  VOC 
concentrations  at  this  same  depth  interval  are  significantly  less  at  the  bioventing  MP 
boreholes  installed  approximately  10  to  30  feet  from  this  area  (Figure  4.1  and  Table 
4.7).  At  VW-1,  which  was  installed  adjacent  to  HB-1  and  SB102,  VOC  contaminant 
levels  at  8  to  9  feet  bgs  are  generally  several  orders  of  magnitude  less  than  those 
measured  at  SB  102. 

The  highest  SVOC  concentrations  in  soils  have  generally  been  measured  in  surface 
soil  samples  collected  at  SS-3,  SS-4,  SU-44,  and  SU-45  outside  the  site  fence  near  the 
western  corner  of  the  HWSA  (Figure  3.1  and  Appendix  C).  Because  the  shallow 
SVOC  soil  contamination  extends  beyond  the  HWSA  boundaries,  this  contamination 
probably  originated  offsite.  Similarly,  significant  metals  concentrations  in  soil  have 
been  measured  both  on  and  offsite.  The  likely  sources  of  these  nonsite-related 
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contaminants  are  the  former  coal-fired  power  plant  and  coal  storage  pile  west  of  the 
site.  The  HWSA  is  approximately  180  feet  downwind  of  the  coal-fired  boiler 
smokestack  and  storage  pile  (Figure  1.2)  and  the  association  of  SVOCs  and  metals  is 
common  in  contamination  resulting  from  the  outfall  of  coal  burning. 

4.2.2  Groundwater  Quality 

In  June/ July  1997,  following  the  installation  of  the  additional  groundwater 
monitoring  wells  (Section  4. 1.2.1),  comprehensive  groundwater  sampling  was 
performed  by  IT  (1997b)  at  37  site  area  wells.  Sampling  was  performed  in  accordance 
with  sampling  and  analytical  procedures  prescribed  in  the  February  1997  amended 
closure/post-closure  plan  (Parsons  ES,  1997a).  Samples  were  sent  to  Pace  Analytical 
Services  for  analysis  of  VOCs,  SVOCs,  and  metals.  In  addition,  samples  were 
analyzed  both  in  the  field  and  at  the  laboratory  for  various  geochemical  RNA 
indicators.  VOC,  SVOC,  metals  contaminant  results  are  presented  in  this  section, 
primarily  based  on  the  June/July  sampling  event;  previous  VOC  groundwater 
contaminant  data  also  are  presented  for  comparison.  Groundwater  analytical  data  from 
the  1997  sampling  events  are  provided  in  Appendix  C,  and  maximum  and  95-percent 
upper  confidence  limit  (UCL)  concentrations  are  presented  in  Appendix  E. 
Geochemical  data  pertinent  to  the  fate  of  groundwater  contaminants  is  discussed  in 
Section  4.4  and  presented  in  Appendix  C. 

4.2.2.1  Metals  in  Groundwater 

During  the  June/July  1997  sampling  event,  groundwater  samples  were  collected 
from  18  site  monitoring  wells  for  analysis  of  total  and  dissolved  inorganics. 
Groundwater  samples  were  collected  from  the  10  newly  installed  wells  (MW-IOIS, 
MW-IOID,  MW-102S,  MW-102D,  MW-103S,  MW-103D,  MW-104D.  MW-105S, 
MW-105D,  and  MW-106D)  and  eight  existing  wells  (MW-3,  MW-4,  MW-5,  MW-6, 
MW-8,  MW-9,  MW-11,  and  MW-12).  Inorganic  concentrations  in  groundwater  from 
the  June/July  1997  sampling  event  are  presented  in  Table  4.9,  and  elevated  inorganic 
concentrations  also  are  shown  on  Figure  4.5. 
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TABLE  4.9 

METALS  IN  SHALLOW  GROUNDWATER 
JUNE/JULY  1997 
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TABLE  4.9  (Continued) 

METALS  IN  SHALLOW  GROUNDWATER 
JUT^/JULY  1997 
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ftg/L  =  micrograms  per  liter. 

D  =  dissolved  concentration  of  anal)'te. 

U  =  analyte  not  detected;  number  shown  rq^resents  the  laboratory  method  detection  limit. 
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Based  on  the  June  1997  work  plan  (Parsons  ES,  1997b)  and  previous  groundwater 
sampling  results,  antimony,  arsenic,  beryllium,  cadmium,  lead,  and  thallium,  are  the 
most  significant  inorganic  contaminants  in  site  groundwater  considering  preliminary 
risk  screening  analysis.  During  the  June/July  1997  sampling  event,  antimony  was 
detected  in  the  dissolved  sample  at  two  wells  (57  ^g/L  at  MW-6  and  56  /ig/L  at  MW- 
11),  but  was  not  detected  in  any  of  the  non-filtered  samples.  Arsenic  was  detected  in 
five  of  the  non-filtered  samples  and  seven  of  the  dissolved  samples.  The  maximum 
total  arsenic  concentration  was  detected  at  MW-106D  (13  /ig/L)  and  the  maximum 
dissolved  arsenic  concentration  was  detected  at  MW-IOIS  (19  /ig/L).  Cadmium,  both 
total  and  dissolved,  was  detected  in  13  of  the  18  wells.  The  two  highest  total  cadmium 
concentrations  were  detected  at  MW-105D  (34  jug/L)  and  MW-8  (33  jag/L).  The 
maximum  dissolved  cadmium  concentration  was  detected  at  MW-5  (26  /ig/L).  Total 
lead  was  detected  in  two  site  monitoring  wells  (26  /ig/L  at  MW-5  and  2. 1  /ig/L  at  MW- 
102S),  and  dissolved  lead  was  detected  in  12  monitoring  wells.  As  with  total  lead,  the 
maximum  dissolved  lead  concentration  was  detected  at  MW-5  (18  /xg/L).  Total 
thallium  was  detected  in  five  site  monitoring  wells  (the  maximum  concentration  was  13 
jug/L  at  MW-9),  and  dissolved  thallium  was  detected  only  at  MW-11  (6.2  /xg/L). 
Beryllium,  total  and  dissolved,  was  not  detected  in  any  of  the  18  samples.  Manganese, 
while  not  previously  identified  as  a  significant  groundwater  contaminant  (Parsons  ES, 
1997b),  was  detected  above  the  95-percent  UCL  background  concentration  of  1.34 
mg/L  (IT,  1997d)  during  the  June/July  1997  sampling  event.  The  maximum  total 
manganese  concentration  (6.7  mg/L)  was  detected  at  MW-3.  Dissolved  manganese  was 
not  detected  above  background  concentrations  for  any  of  the  18  samples. 

4.2.2.2  SVOCs  in  Groundwater 

Groundwater  samples  were  collected  in  June/July  1997  from  32  site  monitoring 
wells  and  analyzed  for  SVOCs  by  USEPA  Method  SW8270B.  bis(2- 
Ethylhexyl)phthalate  was  detected  in  samples  collected  from  six  monitoring  wells.  The 
maximum  detected  concentration  of  bis(2-ethylhexyl)phthalate  (22  /xg/L)  was  detected 
in  the  sample  from  MW-105D,  but  this  analyte  also  was  detected  in  the  associated  QC 
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blank.  Lower  bis(2-ethylhexyl)phthalate  concentrations  also  were  detected  in  samples 
collected  from  MW-5,  MW-12,  ESMP-4S,  ESMP-6D,  and  ESMP-13S.  No  other 
SVOCs  were  detected  at  more  than  one  location,  and  most  of  these  were  present  at  near 
non-detect  levels  in  the  sample  collected  from  ESMP-13S.  In  this  sample, 
acenaphthene  (5  ^ig/L),  carbazole  (6  /xg/L),  dibenzofuran  (2  /^g/L),  fluoranthene  (1 
/xg/L),  fluorene  (4  ^xg/L),  and  phenanthrene  (2  ^xg/L)  were  detected.  Other  SVOC 
detections  in  groundwater  include  naphthalene  (28  )«g/L)  and  2-methylnaphthalene  (70 
/xg/L)  at  MW-5,  and  di-n-octylphthalate  (4  /xg/L)  at  MW-105D. 

4.2.2.3  VOCs  in  Groundwater 

During  the  June/July  1997  sampling  event,  samples  were  collected  from  37  site 
monitoring  wells  and  analyzed  for  VOCs  by  USEPA  Method  SW8260.  Aromatic 
hydrocarbons  (i.e.,  BTEX)  and  CAHs  historically  have  been  detected  in  groundwater 
samples  collected  from  the  site.  The  CAHs  that  historically  have  been  detected  are  cis- 
1,2-DCE,  trans-1, 2-DCE,  1,1-DCE,  1,2-dichloroethane  (DCA),  TCE,  and  VC.  The 
analytical  results  for  these  VOCs  are  presented  in  Table  4.10,  and  include  groundwater 
sampling  events  conducted  at  the  site  between  September  1988  and  June/July  1997. 

The  approximate  horizontal  extent  of  BTEX  in  groundwater  has  been  estimated 
based  on  various  sampling  events  at  the  HWSA  since  February  1995.  Figure  4.6  shows 
the  estimated  extent  of  total  BTEX  concentrations  exceeding  5  /xg/L.  BTEX  generally 
were  detected  in  groundwater  samples  collected  from  the  shallow  sand  and  gravel 
interval  (i.e.,  ESMP-13S,  ESMP-16S,  and  MW-5).  The  highest  total  BTEX 
concentrations  historically  occur  at  ESMP-13S,  which  is  located  adjacent  to  one  of  the 
former  UST  cavities  at  the  site.  During  the  June/July  1997  sampling  event,  the  total 
BTEX  concentration  at  this  location  was  872  /xg/L,  and  the  benzene  concentration  was 
670  /xg/L.  The  vertical  extent  of  contamination  at  this  location  was  defined  by  the 
sample  collected  from  ESMP-13D  where  total  BTEX  was  not  measured  above  detection 
limits.  The  ESMP-13S  cluster  is  located  downgradient  from  and  adjacent  to  the  four 
former  25,000-gallon  USTs  (Figure  4.2).  The  second  highest  concentration  of  BTEX 
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TABLE  4.10 

BTEX  AND  CHLORINATED  VOCs  DETECTED  IN  SHALLOW  GROUNDWATER 
SEPTEMBER  1988  -  JUNE/JULY  1997 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 
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was  measured  at  MW-5  (549  /tg/L),  where  mobile  LNAPL  has  been  observed  in  the 
past  and  where  the  mobile  LNAPL  thickness  in  February  1995  was  measured  as  0.35 
foot.  Analysis  of  a  sample  of  the  free  product  collected  from  MW-5  during  the 
February  1995  sampling  event  indicated  a  total  BTEX  concentration  of  627  /.tg/L  with  a 
nondetectable  quantity  of  benzene,  indicating  a  severely  weathered  product  (Parsons 
ES,  1997a).  Mobile  LNAPL  thickness  at  MW-5  ranged  from  a  sheen  to  0.1  foot 
during  1996  quarterly  monitoring  (IT,  1997a)  and  a  sheen  was  observed  during 
sampling  performed  in  June/ July  1997. 

Figure  4.6  illustrates  that  the  dissolved  BTEX  plume  does  not  appear  to  be 
expanding  in  areal  extent  over  this  1995  to  1997  monitoring  period.  Dissolved  BTEX 
concentrations  at  ESMP-16S  have  consistently  decreased  during  this  period,  and  it 
appears  that  BTEX  concentrations  are  generally  decreasing,  or  remaining  stable, 
throughout  the  plume  without  significant  horizontal  or  vertical  migration.  Data 
collected  at  the  site  since  February  1995  suggest  that  natural  chemical  attenuation 
processes,  specifically  biodegradation,  are  reducing  BTEX  concentrations  at  this  site. 
RNA  of  these  petroleum  constituents  in  groundwater  is  discussed  further  in  Section  4.4. 

In  addition  to  BTEX,  CAHs  have  been  historically  detected  in  groundwater  samples 
collected  at  and  near  the  HWSA.  Prior  to  the  installation  of  several  groundwater 
monitoring  points  in  February/March  1995  (Section  3.1.1),  elevated  chlorinated  VOC 
concentrations  were  routinely  detected  in  samples  collected  from  MW-3  and  MW-6 
(Table  4.10).  Groundwater  sampling  performed  subsequent  to  the  groundwater 
monitoring  point  installation  has  shown  elevated  CAH  concentrations  in  groundwater 
collected  from  ESMP-4D,  ESMP-13S,  and  ESMP-17S.  All  five  of  these  monitoring 
wells/points  are  screened  in  the  sand  and  gravel  zone  approximately  14  to  18  feet  bgs 
(Figures  2.5  and  2.6).  CAHs  have  been  detected  in  ESMP-14D,  which  is  screened  in 
the  deeper  sand  seam  at  approximately  21  to  25  feet  bgs;  however,  no  VOCs  were 
detected  from  ESMP-14DD  (which  is  screened  in  the  basal  clay  at  approximately  26  to 
29  ft  bgs)  during  the  February/March  1995  sampling  event.  The  areal  extent  of  CAHs 
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in  groundwater,  considering  sampling  results  from  the  last  2  years  of  site  monitoring,  is 
shown  on  Figure  4.7. 

Historically,  the  highest  chlorinated  VOC  concentrations  consistently  have  been 
measured  in  groundwater  samples  collected  from  ESMP-17S;  however,  elevated  CAH 
concentrations  also  were  detected  in  June/July  1997  samples  collected  from  newly 
installed  MW-106D  and  ESMP-12S.  At  MW-106D,  TCE  was  detected  at  1,500  /ig/L, 
d5-l,2-DCE  was  detected  at  1,200  /tg/L,  and  1,1-DCE  was  detected  at  14  /ig/L.  At 
ESMP-12S,  1,2-DCA  was  detected  at  1,200  /ig/L.  During  this  same  sampling  event, 
VC  (600  ng/L),  1,1-DCE  (3.9  fig/L),  and  cw-l,2-DCE  (1,100  ng/L)  were  detected  at 
ESMP-17S.  Chlorinated  VOCs  also  were  detected  in  the  sample  collected  from  newly 
installed  MW-IOIS.  At  this  well,  VC  (14  fig/L),  m-l,2-DCE  (29  /4g/L),  and  trans- 
1,2-DCE  (4.1  jug/L)  were  detected. 

The  CAH  results  from  the  June/ July  1997  sampling  event  further  define  the  extent  of 
groundwater  contamination  in  the  vicinity  of  the  HWSA.  MW-106D  is  screened  from 
approximately  17.5  to  22.5  ft  bgs  and  was  installed  near  MW-6  to  evaluate  the  VOC 
contamination  in  the  lower  sand  seam,  above  the  basal  clay  layer.  Other  lower  sand 
seam  monitoring  points  in  which  chlorinated  VOCs  have  been  detected  are  ESMP-6D 
(VC  detected  at  2.8  jag/L)  and  ESMP-14D  (d5'-l,2-DCE  detected  at  22  fig/h).  Lesser 
chlorinated  VOC  concentrations  at  these  two  groundwater  MPs,  combined  with 
repeated  non-detect  measurements  at  ESMP-3D,  suggest  that  the  elevated 
concentrations  detected  at  MW-106D  are  localized,  and  minimal,  if  any,  migration  of 
contaminants  is  occurring  within  this  zone. 

Minimal  groundwater  sampling  has  been  performed  at  ESMP-12S  since  its 
installation  in  early  1995;  however,  1,2-DCA  was  detected  during  both  the  March  1995 
sampling  event  (at  220  jug/L)  and  the  June/July  1997  comprehensive  sampling  event 
(1,200  fig/L).  ESMP-12S  is  screened  from  approximately  12  to  16  feet  bgs  in  the  same 
upper  sand  seam  as  ESMP-4D,  ESMP-13S,  and  ESMP-17S,  but  groundwater  elevation 
data  for  this  point  (Tables  2.2  and  4.4)  consistently  indicate  that  water  is 
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present  at  very  shallow  depths  (as  little  as  0.40  ft  bgs  in  March  1996).  Based  on  the 
established  easterly  groundwater  flow  in  the  upper  sand  seam  (Figures  2.7,  2.8,  and 
4.2)  and  typical  depths  to  water  (8  to  10  feet  bgs),  it  does  not  appear  that  the  VOC 
contamination  evident  in  samples  collected  from  ESMP-12S  originated  from  within  the 
HWSA. 

Chlorinated  VOCs  detected  in  newly  installed  downgradient  well  MW-IOIS  indicate 
that  the  downgradient  extent  of  the  CAH  plume  within  the  upper  sand  seam  has  not 
been  completely  delineated.  While  VC  and  1,2-DCE  (cis-  and  trans-)  were  detected  at 
MW-IOIS,  contaminant  concentrations  are  1  to  2  orders  of  magnitude  less  than 
concentrations  detected  in  the  June/July  1997  sample  from  ESMP-17S.  Based  on  the 
relatively  short  distance  between  ESMP-17S  and  MW-IOIS  (approximately  35  feet), 
and  the  significant  difference  in  contaminant  concentrations,  it  is  anticipated  that  the 
leading  edge  of  the  chlorinated  VOC  plume  does  not  extend  far  past  MW-IOIS. 

The  most  prevalent  chlorinated  VOC  detected  at  the  HWSA  is  VC.  Vinyl  chloride 
is  a  degradation  product  of  DCE,  which  in  turn  is  a  degradation  product  of  TCE. 
During  the  June/July  1997  sampling  event,  VC  was  detected  at  ESMP-4D  (55  pg/L), 
ESMP-6D  (2.8  pg/L),  ESMP-14D  (9.1  pg/L),  ESMP-17S  (600  pg/L),  and  MW-IOIS 
(14  pg/L).  The  estimated  areal  extent  of  VC  in  groundwater  during  the  June/July  1997 
sampling  event  is  shown  on  Figure  4.8.  The  prevalence  of  VC  at  this  site  indicates  that 
CAH  degradation  is  occurring  through  reductive  dehalogenation.  The  historical 
contaminant  data  (Table  4.10)  suggest  that  VC  is  not  accumulating  in  site  groundwater, 
and  appears  to  be  slowly  degrading.  Conversely,  total  1,2-DCE  and  TCE 
concentrations  generally  appear  to  be  decreasing  in  site  monitoring  wells.  Further 
analysis  of  chemical  fate  in  groundwater  is  provided  in  Section  4.4. 

4.3  TREATABILITY  TESTING  RESULTS 

As  part  of  the  1997  assessment  activities,  air  injection  bioventing  and  air  sparging 
treatability  tests  were  performed  to  evaluate  the  effectiveness  of  these  source  reduction 
technologies  at  remediating  contaminated  soils  near  Building  560  and  groundwater 
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downgradient  from  the  site  near  ESMP-17S  (Figure  4.1).  In  the  event  that  risk 
reduction  through  source  area  treatment  of  soils  and/or  groundwater  proved  necessary 
considering  future  land  use  and  findings  of  the  risk  assessment  (Section  5),  treatability 
testing  results  would  be  used  to  design  the  remedial  approach. 

Bioventing  and  air  sparging  treatability  tests  at  the  HWSA  were  initiated  by  IT 
(1997c)  in  August  1997  following  installation  of  the  bioventing  and  air  sparging 
wells/monitoring  points  in  June  1997.  Treatability  testing  procedures  and  methods  as 
outlined  in  the  June  1997  additional  assessment  activities  work  plan  (Parsons  ES, 
1997b)  were  generally  followed  except  where  site  conditions  prevented  adherence  to 
these  procedures.  This  section  reviews  the  preliminary  results  of  the  treatability  testing 
effort.  A  more  detailed  summary  of  testing  results  and  system  effectiveness  will  be 
presented  by  IT  (1997c)  in  the  treatability  testing  results  report  for  the  HWSA. 

4.3.1  Bioventing  Treatability  Test  Objective  and  Results 

The  bioventing  pilot-scale  system  was  installed  near  Building  560  because  of  the 
elevated  concentrations  of  petroleum  hydrocarbons  (primarily  ethylbenzene  and 
xylenes)  present  in  vadose  zone  soils  in  the  vicinity  of  borings  HB-1  (Section  4. 1.1.1) 
and  SB102  (Table  4.1).  In  addition,  if  bioventing  treatment  of  vadose  zone  soils  in  this 
area  proved  to  be  effective,  it  was  presumed  that  extended  operation  of  the  pilot-scale 
system  would  provide  incremental  risk  reduction  without  hindering  the  ongoing 
biodegradation  of  CAHs  in  groundwater.  Conversely,  a  bioventing  system  installed 
and  operated  closer  to  the  four  former  USTs  (47  through  50)  might  alter  the  reducing 
groundwater  conditions  favorable  for  reductive  dehalogenation  of  chlorinated  VOCs, 
and/or  diminish  the  supply  of  fuel  hydrocarbons  which  may  be  acting  as  a  carbon 
source  for  microbial  growth  and  biodegradation  of  CAHs  in  groundwater.  Air  injection 
VW  and  MP  completion  details  for  the  bioventing  system  and  a  cross  section  of  the 
system  configuration  are  presented  in  Table  4.5  and  on  Figure  4.3. 


022/731296/CP/4.DOC 


4-44 


4.3. 1.1  Soil  Gas  Sampling 

Following  installation  of  the  bioventing  VW  and  MPs,  initial  soil  gas  samples  were 
collected  to  establish  baseline  conditions  within  vadose  zone  soils  in  this  area.  Soil  gas 
samples  were  collected  from  the  shallow  and  deep  MP  screens  at  VWMP-1,  VWMP-2, 
and  VWMP-3  and  field  screened  for  oxygen,  carbon  dioxide,  and  VOC  concentrations. 
Soil  gas  samples  from  these  locations  also  were  sent  to  Air  Toxics,  Ltd.,  in  Folsom, 
California  for  analysis  of  VOCs  by  USEPA  Method  TO- 14.  The  initial  field  screening 
and  laboratory  analytical  soil  gas  results  are  presented  in  Tables  4.11,  and  4.12, 
respectively. 

Soil  gas  results  from  installed  vapor  monitoring  points  (Table  4.11)  suggest  that 
vadose  zone  soils  near  Building  560  are  oxygenated  and  may  not  benefit  significantly 
from  air  injection  bioventing  treatment.  Although  some  oxygen  depletion  has  occurred, 
soil  gas  samples  had  oxygen  concentrations  greater  than  5  percent,  which  is  generally 
considered  to  be  sufficient  for  aerobic  degradation  of  petroleum  hydrocarbon 
contaminants.  VOCs  were  detected  by  PID  in  soil  gas  samples  and  the  most  significant 
concentration  of  VOCs  were  detected  from  the  VWMP-ID  sample.  Elevated  carbon 
dioxide  concentrations  in  soil  gas  also  suggest  that  some  natural  hydrocarbon 
biodegradation  is  occurring  (i.e.,  that  carbon  dioxide  is  being  created  as  an  aerobic 
biodegradation  byproduct). 

Laboratory  soil  gas  analytical  results  (Table  4.12)  suggest  that  significant 
concentrations  of  VOCs,  including  ethylbenzene  and  xylenes,  are  present  in  vadose 
zone  soils  near  Building  560.  Laboratory  results  support  the  elevated  PID  readings 
measured  in  the  field  at  VWMP-ID.  Ethylbenzene  and  xylenes  concentrations  were 
greatest  at  VWMP-ID,  which  is  located  approximately  8  feet  bgs  (Figure  4.3)  and 
approximately  10  feet  from  VW-1,  and  soil  borings  HB-1,  and  SB102  (Figure  4.1). 
Ethylbenzene  and  xylenes  concentrations  generally  lessen  with  increasing  distance  from 
this  apparent  source  area  and  decrease  with  depth  at  VWMP-2  and  VWMP-3 . 


022/731296/CP/4.DOC 


4-45 


TABLE  4.11 

INITIAL  SOIL  GAS  FIELD  RESULTS 
AUGUST  1997 

HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Monitoring  Point 

Oxygen 

(percent) 

Carbon 

Dioxide 

(percent) 

PID®' 

(ppmv)'*' 

VWMP-IS 

20.9 

0.3 

25.8 

VWMP-ID 

13.5 

5.4 

100 

VWMP-2S 

11.8 

6.7 

23.7 

VWMP-2D 

15.5 

4.2 

7.0 

VWMP-3S 

18.6 

1.3 

25.2 

VWMP-3D 

6.4 

6.7 

8.1 

SWVZ-4 

17.8 

4.2 

2.3 

PID  =  photoionization  detector  measurements  of  volatile  organics 


using  an  Hnu  DL-101 . 

ppmv  =  parts  per  million,  volume  per  volume. 
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TABLE  4.12 

INITIAL  SOIL  GAS  ANALYTICAL  RESULTS 
AUGUST  1997 

HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 
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Similar  to  the  difficulty  encountered  during  Geoprobe®  soil  gas  sample  collection  in 
May  1997,  tight  vadose  zone  soils  (clay  and  silt)  and  high  soil  moisture  content 
hindered  soil  gas  sample  collection,  and  may  have  resulted  in  some  ambient  air  leaking 
into  the  sampling  train  and  diluting  the  samples.  In  addition,  all  but  one  of  the  MP 
screens  produced  water  during  sample  extraction,  and  soil  gas  samples  only  could  be 
collected  by  inserting  a  water  trap  in  the  sampling  train. 

4.3. 1.2  Air  Permeability,  Radius  of  Influence,  and  In  Situ  Respiration  Testing 

Following  collection  of  the  initial  soil  gas  samples,  air  permeability  and  radius-of- 
influence  testing  was  performed  using  a  temporary  power  supply  and  a  positive- 
displacement  blower.  The  objective  of  the  testing  was  to  determine  the  pressure 
influence  and  the  extent  of  the  subsurface  that  could  be  oxygenated  by  air  injection  into 
VW-1.  During  the  testing,  pressure  response  was  measured  at  each  MP  screened 
interval  with  differential  pressure  gauges  to  determine  the  region  influenced  by  the  unit. 
Soil  gas  oxygen  concentrations  also  were  measured  at  each  MP  screen  to  evaluate 
oxygen  radius  of  influence.  The  permeability  test  was  performed  at  various  flow  rates 
to  determine  the  optimum  rate  for  the  system. 

Based  on  conversations  with  IT  (1997e),  no  pressure  response  was  indicated  at  any 
of  the  MPs,  except  when  the  air  flow  injection  pressure  was  increased  to  more  than  90 
inches  of  water.  At  this  injection  pressure,  pressure  influence  was  indicated  only  at 
VWMP-IS,  located  approximately  10  feet  from  the  point  of  air  injection  (VW-1). 
Initial  high  concentrations  of  oxygen  at  this  point,  prevented  determination  of  oxygen 
influence.  An  in  situ  respiration  test  to  evaluate  oxygen  utilization  and  aerobic 
biodegradation  of  hydrocarbon  contaminants  by  soil  microbes  was  not  performed 
because  of  the  difficulty  in  injecting  air  into  this  moist,  low-permeability  soil. 

4.3. 1.3  Discussion  and  Conclusions 

Results  obtained  from  the  bioventing  treatability  test  were  limited  and  did  not 
support  bioventing  as  an  effective  means  of  remediating  vadose  zone  soils  within  the 
HWSA.  While  elevated  concentrations  of  VOCs  appear  to  be  present  both  in  soil  and 
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soil  gas,  tight,  impermeable,  wet  vadose  zone  soils  prevented  collection  of  conclusive 
soil  gas  samples  and  prevented  performance  of  treatability  tests  critical  for  bioventing 
system  design  and  long-term  operation.  Bioventing  data  available  for  145  Air  Force 
sites,  suggest  that  a  combination  of  high  soil  moisture  content  and  fine-grained  soils 
(silt  and  clay)  can  prevent  bioventing  from  being  a  feasible  technology  (AFCEE, 
1996b).  If  it  is  determined  that  contaminated  source  area  soils  within  the  HWSA 
require  remediation,  bioventing  does  not  appear  to  be  a  viable  technology  for  further 
consideration.  Further  information  regarding  the  bioventing  treatability  test  at  the 
HWSA  is  provided  by  IT  (1997c). 

4.3.2  Air  Sparging 

Air  sparging  was  conducted  to  evaluate  the  effectiveness  of  this  technology  to 
provide  an  oxygenated  barrier  to  downgradient  migration  of  CAHs  (e.g.,  VC).  Two 
air  sparging  treatability  tests,  one  continuous  air  injection  test  and  one  pulsed  air 
injection  test,  were  conducted  near  ESMP-17  to  confirm  the  effectiveness  of  the 
technology  (Figure  4.1).  Sparge  well/MP  completion  details  for  the  air  sparging 
system  and  a  cross  section  of  the  system  configuration  are  presented  in  Table  4.8  and 
on  Figure  4.4. 

Initial  treatability  testing  was  performed  in  August  1997.  Results  from  the 
continuous  air  injection  and  pulsed  air  injection  tests  were  inconclusive.  An  extended 
treatability  test  was  initiated  in  September  1997  to  evaluate  the  long-term  effectiveness 
of  pulsed  air  injection  in  this  area.  Extended  testing  was  completed  in  December  1997 
and  no  increase  in  DO  concentrations  at  the  various  MP  screened  intervals  was 
apparent.  In  addition,  quarterly  groundwater  sampling  results  from  December  1997 
indicate  that  dissolved  CAH  contaminant  concentrations  in  the  vicinity  of  the  sparging 
system  were  not  reduced  by  the  extended  testing  (IT,  1998).  Results  of  the  air  sparging 
treatability  testing  are  further  discussed  in  the  Soil  and  Groundwater  Treatability  Test 
Report  (IT,  1997c). 
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4.4  CHEMICAL  FATE  IN  GROUNDWATER 


This  section  estimates  the  effects  natural  chemical  attenuation  processes  have  had 
and  may  have  on  the  migration,  mass,  concentration,  persistence,  and  toxicity  of 
various  dissolved  contaminants  in  groundwater,  especially  petroleum  hydrocarbons  and 
chlorinated  solvents.  Inorganics  (metals)  also  are  considered.  These  processes  must  be 
evaluated  when  determining  whether  a  compound  poses  or  has  the  potential  to  pose,  an 
actual  risk  to  human  health  and  the  environment.  If  the  contaminant  is  not  likely  to 
migrate  to  a  potential  receptor,  the  contaminant  poses  no  risk. 

Several  physical/chemical  and  biological  processes  influence  how  a  chemical 
behaves  in  groundwater,  and  the  role  these  processes  play  is  in  turn  influenced  by  the 
chemical  characteristics  of  each  particular  contaminant.  The  most  important 
mechanisms  affecting  chemical  fate  in  groundwater  include  sorption,  dispersion, 
dilution  from  recharge,  abiotic  chemical  reactions,  and  biological  degradation. 
Sorption,  dispersion,  and  dilution  are  nondestructive  attenuation  mechanisms  that  will 
limit  contaminant  migration  and  possibly  decrease  contaminant  concentrations  without  a 
permanent  reduction  in  contaminant  mass.  Conversely,  destructive  mechanisms  such  as 
abiotic  chemical  reactions  and  biological  degradation  typically  result  in  loss  of 
contaminant  mass.  However,  the  daughter  products  of  some  of  these  reactions  may 
also  be  considered  contaminants  (e.g.,  DCE  and  VC  are  produced  via  biological 
dehalogenation  of  TCE).  The  positive  effects  of  these  natural  processes  on  reducing  the 
actual  mass  of  contaminants  and/or  minimizing  the  extent  of  contaminant  migration  in 
groundwater  has  been  termed  remediation  by  natural  attenuation  (RNA). 

4.4.1  Nondestructive  Attenuation  Mechanisms 

The  relative  solubility,  sorptive  nature,  and  volatility  of  a  chemical  can  govern  the 
effectiveness  of  nondestructive  chemical  attenuation  processes,  particularly  sorption. 
Dispersion  and  dilution  from  recharge  are  more  dependent  upon  the  physical 
hydrogeologic  setting  encountered  at  a  given  site. 
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4.4.1. 1  Solubility  and  Sorption 

The  water  solubility  of  a  chemical  species  defines  how  that  particular  chemical  could 
partition  (leach)  from  a  contaminant  source  and  dissolve  into  and  migrate  with 
groundwater.  For  example,  benzene  is  fairly  water  soluble  relative  to  the  heavier 
organics  and  to  most  inorganics.  Consequently,  even  though  benzene  may  make  up  a 
low  mass  fraction  of  the  initial  source  of  contamination,  it  will  preferentially  leach  from 
residual  LNAPLs  present  in  soils  and  migrate  as  dissolved  contamination  (Lyman  et 
al.,  1992).  The  differences  in  solubility  between  benzene  and  other  fuel-related 
compounds  is  the  cause  of  the  disproportionate  effect  that  benzene  can  have  on 
groundwater  quality  in  comparison  to  other  hydrocarbons  commonly  found  in  fuel.  For 
chlorinated  compounds,  solubility  and  mobility  are  controlled  by  the  number  of 
chlorine  atoms  and  carbon  atoms  in  the  compounds.  For  example,  TCE  and  PCE  are 
less  mobile  relative  to  other  chlorinated  ethenes  such  as  DCE  and  VC.  Usually  the  less 
soluble  compounds  become  adsorbed  or  occluded  in  the  soils  and  have  relatively  low 
mobility. 

For  inorganic  compounds  such  as  lead  and  arsenic,  the  relative  solubility  can  also  be 
a  function  of  environmental  conditions.  The  solubility  of  these  types  of  compounds  can 
change  as  the  groundwater  becomes  more  or  less  reducing,  more  or  less  acidic,  or  more 
or  less  saturated  with  other  compounds.  For  example,  under  highly  reducing 
conditions,  such  as  those  found  when  organic  contamination  is  present,  compounds 
such  as  arsenic,  manganese,  and  iron  persist  as  species  with  low  oxidizing  potential 
(e.g.,  Masscheleyn  et  al,  1991a,  and  1991b).  These  reduced  species  are  generally 
more  soluble,  which  means  that  the  compounds  desorb  from  the  solid  soil  matrix  and 
are  available  to  be  transported  as  dissolved  constituents.  Consequently,  localized 
changes  in  environmental  conditions  can  dramatically  affected  the  solubility  (and 
therefore  the  concentration  of  a  contaminant  in  solution)  of  certain  inorganic 
compounds.  As  soluble  inorganics  migrate  into  more  oxidizing  environments,  they 
often  precipitate  or  stabilize  as  metal  hydroxides  and  are  then  naturally  removed  from 
the  groundwater. 


022/731296/CP/4.DOC 


4-51 


Sorptive  properties  also  govern  how  a  chemical  is  attenuated  in  soil  and 
groundwater.  Most  of  the  contaminants  or  potential  contaminants  detected  at  the 
HWSA  sorb  to  that  portion  of  the  soil  matrix  that  is  composed  of  organic  carbon  and 
fine  clay  particles.  If  a  contaminant  can  be  strongly  sorbed  to  organic  carbon  and/or 
clay  particles  in  the  aquifer  matrix,  the  compound  will  be  less  mobile  and  less  likely  to 
be  transported  great  distances  from  the  source  area.  Benzene  is  considered  the  most 
mobile  of  the  BTEX  compounds  (Abdul  et  ah,  1987),  but  it  does  sorb  slightly  to  soils. 
The  other  BTEX  compounds  sorb  more  strongly,  although  they  too  are  relatively 
mobile  when  compared  to  other  compounds  present  in  fuel  mixtures.  Heavier  fuel 
hydrocarbons  such  as  naphthalene  sorb  even  more  strongly  to  the  soil  matrix,  and 
migration  of  those  compounds  tends  to  be  limited  in  both  soil  and  groundwater.  As 
noted  above,  heavier  and  more  chlorinated  solvents  such  as  PCE  and  TCE  will  sorb 
more  strongly  than  DCE,  DCA,  or  VC.  In  general,  VC  sorbs  so  weakly  that  it  is  not 
effectively  attenuated  by  sorption  and  is  thus  seen  further  downgradient  from  a  source 
area  than  are  TCE  and  DCE.  Sorption  of  metals  detected  in  HWSA  groundwater  will 
likely  be  dependent  on  redox  and  pH  conditions. 

4.4.1.2  Volatilization 

Volatilization  can  potentially  remove  contaminants  from  a  groundwater  system.  In 
general,  factors  affecting  the  volatilization  of  contaminants  from  groundwater  into  soil 
gas  include  the  contaminant  concentration,  the  change  in  contaminant  concentration 
with  depth,  the  Henry’s  Law  constant  and  diffusion  coefficient  of  the  compound,  mass 
transport  coefficients  for  the  contaminant  in  both  water  and  soil  gas,  and  the 
temperature  of  the  water  (Larson  and  Weber,  1994).  Partitioning  of  a  contaminant 
between  the  liquid  phase  and  the  gaseous  phase  is  governed  by  Henry’s  Law.  Thus,  the 
Heiury’s  Law  constant  of  a  chemical  determines  the  tendency  of  a  contaminant  to 
volatilize  from  groundwater  into  the  soil  gas.  With  the  exception  of  VC,  the 
physiochemical  properties  of  chlorinated  solvents  and  the  BTEX  compounds  give  them 
relatively  low  Henry’s  Law  constants. 
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Because  of  the  small  surface  area  of  the  groundwater  flow  system  exposed  to  soil 
gas,  volatilization  of  chlorinated  solvents  and  BTEX  compounds  from  groundwater  is  a 
relatively  slow  process  that,  in  the  interest  of  being  conservative,  generally  can  be 
ignored  as  a  significant  attenuation  process.  Chiang  et  al  (1989)  demonstrated  that  less 
than  5  percent  of  the  mass  of  dissolved  BTEX  is  lost  to  volatilization  in  the  saturated 
groundwater  environment.  Moreover,  Rivett  (1995)  observed  that  for  plumes  more 
than  about  3  feet  below  the  air/water  interface,  little,  if  any,  solvent  concentrations  will 
be  detectable  in  soil  gas  due  to  the  downward  groundwater  velocity  in  the  vicinity  of 
the  water  table.  This  suggests  that  for  portions  of  plumes  more  than  3  feet  below  the 
water  table,  very  little,  if  any,  mass  will  be  lost  due  to  volatilization.  In  addition, 
vapor  transport  across  the  capillary  fringe  can  be  very  slow  (McCarthy  and  Johnson, 
1992),  thus  further  limiting  mass  transfer  rates.  Because  of  this,  the  impact  of 
volatilization  on  dissolved  contaminant  reduction  can  generally  be  considered 
negligible. 

4.4. 1.3  Dispersion  and  Dilution 

Hydrodynamic  dispersion  is  the  process  whereby  a  contaminant  plume  spreads  out  in 
directions  that  are  longitudinal  and  transverse  to  the  direction  of  plume  migration. 
Dispersion  of  organic  solutes  in  an  aquifer  is  an  important  consideration  when  modeling 
RNA.  Dispersion  of  a  contaminant  dilutes  the  concentrations  of  the  contaminant,  and 
introduces  the  contaminant  into  portions  of  the  aquifer  with  different  geochemical 
conditions,  where  it  may  be  attenuated  more  or  less  rapidly  than  in  the  main  plume 
area.  Hydrodynamic  dispersion  consists  of  mechanical  dispersion  and  molecular 
diffusion.  Molecular  diffusion  is  only  important  where  groundwater  velocities  are  very 
low.  At  the  HWSA,  as  in  most  cases,  mechanical  dispersion  dominates. 

As  defined  by  Domenico  and  Schwartz  (1990),  mechanical  dispersion  is  mixing  that 
occurs  as  a  result  of  local  variations  in  velocity  around  some  mean  velocity  of  flow. 
With  time,  a  given  volume  of  solute  will  gradually  become  more  dispersed  as  different 
portions  of  the  mass  are  transported  at  the  differing  velocities.  In  general,  the  main 
cause  of  variations  of  both  rate  and  direction  of  transport  velocities  is  the  heterogeneity 
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of  the  porous  aquifer  medium.  These  heterogeneities  are  present  at  scales  ranging  from 
microscopic  (e.g.,  pore  to  pore)  to  macroscopic  (e.g.,  well  to  well)  to  megascopic 
(e.g.,  a  regional  aquifer  system).  In  general,  these  heterogeneities  are  a  function  of  the 
site  geology.  At  the  HWSA,  the  unconsolidated  aquifer  materials  are  relatively 
heterogeneous,  as  is  common  with  glacial  till  deposits.  Thus,  dispersion  is  likely  to  be 
an  important  factor  governing  contaminant  fate  and  transport.  However,  quantifying 
dispersion  is  difficult;  it  is  dependent  upon  the  scale  (length)  of  the  plume  and  upon  the 
nature  of  the  heterogeneities  that  control  mechanical  dispersion.  Dispersion  is  typically 
only  quantified  where  needed  for  transport  modeling. 

Recharge  from  infiltrating  precipitation  is  the  result  of  a  complex  series  of  processes 
in  the  unsaturated  zone.  Description  of  these  processes  is  beyond  the  scope  of  this 
discussion;  however,  it  is  worth  noting  that  the  infiltration  of  precipitation  through  the 
vadose  zone  brings  the  water  into  contact  with  the  soil  and  thus  may  allow  dissolution 
of  additional  electron  acceptors  and  possibly  organic  soil  matter  (a  potential  source  of 
electron  donors).  Infiltration  therefore  provides  fluxes  of  water,  inorganic  species,  and 
possibly  organic  species  into  the  groundwater.  Consequently,  the  water  entering  the 
groundwater  system  will  not  only  aid  in  dilution  of  a  contaminant  plume  but  it  may  also 
add  electron  acceptors  and  possibly  electron  donors  to  the  groundwater.  At  the  HWSA, 
dilution  from  recharge  may  be  minimized  by  the  clayey  nature  of  the  shallow  soil  and 
future  land  use  plans  which  call  for  an  impermeable  concrete  over  much  of  the  site. 

4.4.1.4  Discussion 

The  preceding  discussion  shows  that  solubility  and  sorptive  characteristics  are 
important  chemical  characteristics  to  consider  when  assessing  whether  groundwater 
contaminants  may  present  an  unacceptable  risk  to  human  health  or  the  environment. 
Site  contaminants  characterized  by  relatively  high  water  solubility  and  low  sorptive 
properties  readily  partition  from  soils  or  LNAPL  and  can  be  transported  with 
groundwater.  Less  soluble  and  more  sorptive  compounds  are  less  likely  to  leach  and  do 
not  travel  as  rapidly.  Consequently,  more  mobile  compounds  detected  at  the  HWSA, 
such  as  VC  or  benzene,  provide  an  indication  of  the  “leading  edge”  of  the  contaminant 
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plume(s)  and  should  be  monitored  during  routine  and  confirmatory  groundwater 
sampling. 

4.4.2  Destructive  Attenuation  Mechanisms 

In  comparison  to  nondestructive  chemical  attenuation  processes,  destructive  chemical 
attenuation  processes  result  in  the  permanent  removal  of  contaminant  mass  from  the 
environment  thereby  reducing  the  incremental  risk  contributed  by  these  contaminants. 
The  effectiveness  of  destructive  attenuation  processes  at  reducing  contaminant  mass  at  a 
site  depends  on  how  amenable  the  chemical  is  to  biodegradation  and  whether  the  site  is 
characterized  by  physical,  chemical,  and  biological  conditions  favorable  to  such 
processes.  In  general,  there  are  two  destructive  attenuation  mechanisms  that  must  be 
considered  when  evaluating  chemical  fate.  The  most  significant  of  these  is 
biodegradation,  although  abiotic  chemical  reactions  can  affect  some  solutes. 

4.4.2. 1  Overview  of  Biodegradation  Processes 

Microorganisms  obtain  energy  for  cell  production  and  maintenance  by  facilitating 
thermodynamically  advantageous  redox  reactions  involving  the  transfer  of  electrons 
from  electron  donors  to  available  electron  acceptors.  This  results  in  the  oxidation  of 
the  electron  donor  and  the  reduction  of  the  electron  acceptor.  Electron  donors  may  be 
natural  organic  carbon,  fuel  hydrocarbon  compounds,  and  less-chlorinated  solvents 
(e.g.,  VC,  DCE,  or  DCA).  Fuel  hydrocarbons  or  solvents  are  completely  degraded  or 
detoxified  if  they  are  utilized  as  the  primary  electron  donor  (i.e.,  as  a  primary  substrate 
or  carbon  source)  for  microbial  metabolism  (Bouwer,  1992).  Electron  acceptors  are 
elements  or  compounds  that  occur  in  relatively  oxidized  states,  and  include  oxygen, 
nitrate,  ferric  iron,  sulfate,  manganese,  carbon  dioxide,  and  highly  chlorinated  solvents 
(e.g.,  PCE,  TCE,  TCA,  and  polychlorinated  benzenes). 

The  driving  force  of  biodegradation  is  electron  transfer,  which  is  quantified  by  the 
Gibbs  free  energy  of  the  reaction  (AG°r)  (Stumm  and  Morgan,  1981;  Bouwer,  1994; 
Godsey,  1994).  The  value  of  AG°r  represents  the  quantity  of  free  energy  consumed 
(AG°r>0)  or  yielded  (AG°r<0)  to  the  system  during  the  reaction.  Although 
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thermodynamically  favorable,  most  of  the  reactions  involved  in  biodegradation  of  fuel 
hydrocarbons  or  chlorinated  solvents  cannot  proceed  abiotically  because  of  the  lack  of 
activation  energy.  Microorganisms  are  capable  of  providing  the  necessary  activation 
energy;  however,  they  will  facilitate  only  those  redox  reactions  that  have  a  net  yield  of 
energy  (i.e.  AG°r  <  0).  Microorganisms  preferentially  utilize  electron  acceptors  while 
metabolizing  hydrocarbons  (Bouwer,  1992).  DO  is  utilized  first  as  the  prime  electron 
acceptor.  After  the  DO  is  consumed,  anaerobic  microorganisms  typically  use  electron 
acceptors  in  the  following  order  of  preference:  nitrate,  manganese,  ferric  iron 
hydroxide,  sulfate,  and  finally  carbon  dioxide.  Chlorinated  solvents  can  also  be  used  as 
electron  acceptors  when  aquifer  conditions  are  such  that  sulfate  or  carbon  dioxide  are 
preferred  electron  acceptors. 

Depending  on  the  types  and  concentrations  of  electron  acceptors  present  (e.g., 
nitrate,  sulfate,  carbon  dioxide),  as  well  as  pH  and  redox  conditions,  anaerobic 
biodegradation  (using  the  contaminant  as  a  substrate/electron  donor)  can  occur  by 
denitrification,  manganese  reduction,  ferric  iron  reduction,  sulfate  reduction,  or 
methanogenesis.  Other,  less  common  anaerobic  degradation  mechanisms  such  as 
manganese  or  nitrate  reduction  may  dominate  if  the  physical  and  chemical  conditions  in 
the  subsurface  favor  use  of  these  electron  acceptors.  Vroblesky  and  Chapelle  (1994) 
show  that  the  dominant  terminal  electron  accepting  process  can  vary  both  temporally 
and  spatially  in  an  aquifer  with  fuel  hydrocarbon  contamination.  Biodegradation  in 
which  the  contaminant  is  used  as  an  electron  acceptor  is  also  dependent  upon  site 
geochemical  conditions  and  is  more  likely  to  occur  under  reducing  conditions. 

4.4.2.2  Biodegradation  of  BTEX 

Numerous  laboratory  and  field  studies  have  shown  that  hydrocarbon-degrading 
bacteria  can  participate  in  the  degradation  of  many  of  the  chemical  components  of  fuel 
hydrocarbons,  including  the  BTEX  compounds  (e.g.,  Jamison  et  al.,  1975;  Atlas, 
1981,  1984,  1988;  Gibson  and  Subramanian,  1984;  Reinhard  et  al,  1984;  Young, 
1984;  Bartha,  1986;  Wilson  et  al,  1986,  1987,  and  1990;  Barker  et  al,  1987; 
Baedecker  et  al,  1988;  Lee,  1988;  Chiang  et  al,  1989;  Grbic-Galic,  1989  and  1990; 
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Cozzarelli  et  al,  1990;  Leahy  and  Colewell,  1990;  Altenschmidt  and  Fuchs,  1991; 
Alvarez  and  Vogel,  1991;  Baedecker  and  Cozzarelli,  1991;  Ball  et  al,  1991;  Bauman, 
1991;  Borden,  1991;  Brown  et  al,  1991;  Edwards  et  al,  1991  and  1992;  Evans  et  al, 
1991a  and  1991b;  Haag  et  al,  1991;  Hutchins  and  Wilson,  1991;  Hutchins  et  al, 
1991a  and  1991b;  Beller  et  al,  1992;  Bouwer,  1992;  Edwards  and  Grbic-Galic,  1992; 
Thierrin  et  al,  1992;  Malone  et  al,  1993;  Davis  et  al,  1994).  Fuel  hydrocarbons 
biodegrade  naturally  when  an  indigenous  population  of  hydrocarbon-degrading 
microorganisms  is  present  in  the  aquifer  and  sufficient  concentrations  of  electron 
acceptors  and  nutrients  are  available  to  these  organisms. 

During  biodegradation  of  fuel  hydrocarbons,  the  fuel  compounds  are  used  as 
electron  donors.  They  are  the  primary  substrate  (“food”)  for  the  microbes,  while  the 
electron  acceptors  provide  the  oxidant  used  to  reduce  (metabolize)  the  substrate  and 
produce  energy.  In  most  subsurface  environments,  both  aerobic  and  anaerobic 
degradation  of  fuel  hydrocarbons  can  occur,  often  simultaneously  in  different  parts  of 
the  plume.  The  reduction  of  highly  oxidized  electron  acceptors  (e.g.,  oxygen/DO) 
results  in  an  overall  decrease  in  the  oxidizing  potential  of  the  groundwater.  The 
reduction  of  oxygen  and  nitrate  will  reduce  the  oxidizing  potential  to  levels  at  which 
ferric  iron  (Fe^^)  reduction  can  occur.  As  each  chemical  species  that  can  be  used  to 
oxidize  the  contaminants  is  exhausted,  the  microorganisms  are  forced  to  use  other 
available  electron  acceptors  with  lower  oxidizing  capacity.  When  sufficiently  reducing 
conditions  have  been  developed  as  a  result  of  these  redox  reactions,  sulfate  reduction 
and  methanogenesis  can  occur  almost  simultaneously  (Stumm  and  Morgan,  1981). 

The  ubiquitous  nature  of  these  processes  in  the  groundwater  environment  is  well 
documented  (e.g..  Rice  et  al,  1995;  Wiedemeier  et  al,  1995;  Kuehne  and  Buscheck, 
1996).  Aerobic  destruction  of  BTEX  compounds  dissolved  in  groundwater  results  in 
the  consumption  (reduction)  of  DO  and  the  formation  of  carbon  dioxide.  Anaerobic 
destruction  of  the  BTEX  compounds  is  associated  with  the  accumulation  of  fatty  acids, 
production  of  methane,  solubilization  of  iron,  and  reduction  of  nitrate  and  sulfate 
(Cozzarelli  et  al,  1990;  Wilson  et  al,  1990). 
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Groundwater  data  collected  at  the  HWSA  indicate  that  biodegradation  of  fuel 
hydrocarbons  (especially  BTEX)  is  an  ongoing  process.  One  indication  that 
biodegradation  is  ongoing  is  provided  by  BTEX  plume  data  collected  over  time  (Figure 
4.6  and  Table  4.11).  In  general,  the  data  show  that  although  dissolved  BTEX 
concentrations  in  the  source  area  are  stable,  the  extent  of  the  BTEX  plume  has  not 
changed  significantly,  suggesting  that  biodegradation  is  limiting  migration  of  BTEX  at 
the  site.  It  is  unlikely  that  this  is  attributable  solely  to  sorption,  because  there  would 
still  be  some  movement  of  the  plume,  and  also  because  sorption  is  typically  limited  by 
the  amount  of  organic  carbon  available  in  the  aquifer  matrix.  A  stable  plume  of  this 
nature  implies  that  some  residual  soil  contamination  is  likely  continuing  to  introduce  a 
minor  amount  of  BTEX  into  groundwater,  approximately  at  the  same  rate  that  natural 
attenuation  processes  are  removing  mass  or  decreasing  dissolved  concentrations. 

Moreover,  geochemical  evidence  indicates  that  biodegradation  reactions  are  taking 
place  at  the  site.  These  geochemical  changes  generally  coincide  with  the  BTEX  plume 
at  the  HWSA,  and  given  the  ubiquitous  nature  of  fuel  hydrocarbon  biodegradation,  are 
almost  certainly  the  result  of  such  degradation.  In  general,  DO  is  depleted  in 
monitoring  wells  and  points  in  the  vicinity  of  the  BTEX  plume  (Table  4.13),  as  is 
sulfate  (Figure  4.9).  Also,  ferrous  iron  and  methane  concentrations  are  elevated  within 
or  just  downgradient  of  the  BTEX  plume  (Figures  4.10  and  4.11).  Such  patterns  are 
typically  observed  at  sites  where  dissolved  fuel  hydrocarbons  are  being  biodegraded, 
because  DO  is  consumed  first,  and  as  conditions  become  more  reducing,  ferrous  iron  is 
produced  (due  to  use  of  ferric  iron  as  an  electron  acceptor),  then  sulfate  is  consumed, 
and  finally  methane  is  produced. 

Elevated  concentrations  of  ferrous  iron  (Fe^"^)  are  of  note  because  they  often  are 
found  in  anaerobic  portions  of  fuel-contaminated  groundwater  systems.  Recent 
evidence  suggests  that  the  reduction  of  ferric  iron  cannot  proceed  at  all  without 
microbial  mediation  (Lovley  and  Phillips,  1988;  Lovley  et  al.,  1991;  Chapelle,  1993). 
None  of  the  common  organic  compounds  found  in  low-temperature,  neutral,  reducing 
groundwater  could  reduce  ferric  oxyhydroxides  to  ferrous  iron  under  sterile  laboratory 
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TABLE  4.13 

NATURAL  ATTENUATION  GROUNDATER  GEOCHEMICAL  DATA 
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conditions  (Lovley  et  al,  1991).  This  means  that  the  reduction  of  ferric  iron  requires 
mediation  by  microorganisms  with  the  appropriate  enzymatic  capabilities,  and  those 
microbes  likely  use  fuel  hydrocarbons  as  a  substrate/electron  donor.  This  is  further 
evidence  of  biodegradation  of  fuel  hydrocarbons  in  HWSA  groundwater. 

4.4.2.3  Biodegradation  of  Chlorinated  Solvents 

Chlorinated  solvents  can  be  transformed,  directly  or  indirectly,  by  biological 
processes  (e.g.,  Bouwer  et  al.,  1981;  Miller  and  Guengerich,  1982;  Wilson  and 
Wilson,  1985;  Nelson  et  al.,  1986;  Bouwer  and  Wright,  1988;  Little  et  al.,  1988; 

Mayer  et  al.,  1988;  Arciero  et  al.,  1989;  Cline  and  Delfmo,  1989;  Freedman  and 

Gossett,  1989;  Folsom  et  al.,  1990;  Marker  and  Kim,  1990;  Alvarez-Cohen  and 
McCarty,  1991a,  1991b;  DeStefano  et  al.,  1991;  Henry,  1991;  McCarty  et  al.,  1992; 
Hartmans  and  de  Bont,  1992;  McCarty  and  Semprini,  1994;  Vogel,  1994;  Bradley  and 
Chapelle,  1996;  Klier  et  al,  1996).  Biodegradation  of  chlorinated  solvents  results 
from  the  same  general  processes  that  bring  about  biodegradation  of  fuel  hydrocarbons. 
However,  a  more  complex  series  of  processes  often  is  involved,  and  chlorinated 

solvents  may  act  as  both  a  substrate  (electron  donor)  and  an  electron  acceptor. 

Chlorinated  solvents  may  undergo  biodegradation  through  three  different  pathways: 
use  as  an  electron  acceptor,  use  as  an  electron  donor,  or  cometabolism,  which  is 
degradation  resulting  from  exposure  to  a  catalytic  enzyme  fortuitously  produced  during 
an  unrelated  process.  At  a  given  site,  one  or  all  of  these  processes  may  be  operating, 
although  at  many  sites  the  use  of  chlorinated  solvents  as  electron  acceptors  appears  to 
be  most  likely. 

Under  anaerobic  conditions,  biodegradation  of  chlorinated  solvents  usually  proceeds 
through  a  process  called  reductive  dehalogenation.  During  this  process,  the 
halogenated  hydrocarbon  is  used  as  an  electron  acceptor,  not  as  a  source  of  carbon,  and 
a  halogen  atom  is  removed  and  replaced  with  a  hydrogen  atom.  In  general,  reductive 
dehalogenation  of  chlorinated  ethenes  occurs  by  sequential  dechlorination  from  PCE  to 
TCE  to  DCE  to  VC  to  ethene.  Depending  upon  environmental  conditions,  this 
sequence  may  be  interrupted,  with  other  processes  then  acting  upon  the  products. 
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During  reductive  dehalogenation,  all  three  isomers  of  DCE  can  theoretically  be 
produced;  however,  Bouwer  (1994)  reports  that  under  the  influence  of  biodegradation, 
cw-l,2-DCE  is  a  more  common  intermediate  than  trans-\,l-DCE,  and  that  1,1-DCE  is 
the  least  prevalent  intermediate  of  the  three  DCE  isomers.  Reductive  dehalogenation  of 
chlorinated  solvent  compounds  is  associated  with  the  accumulation  of  daughter  products 
(e.g.,  cw-l,2-DCE,  VC)  and  an  increase  in  chloride  concentrations  (which  may  not  be 
distinguishable,  depending  upon  background  concentrations). 

Reductive  dehalogenation  affects  each  of  the  chlorinated  ethenes  differently.  Of 
these  compounds,  PCE  is  the  most  susceptible  to  reductive  dehalogenation  because  it  is 
the  most  oxidized.  Conversely,  VC  is  the  least  susceptible  to  reductive  dehalogenation 
because  it  is  the  least  oxidized  of  these  compounds.  The  rate  of  reductive 
dehalogenation  also  has  been  observed  to  decrease  as  the  degree  of  chlorination 
decreases  (Vogel  and  McCarty,  1985;  Bouwer,  1994).  Murray  and  Richardson  (1993) 
have  postulated  that  this  rate  decrease  may  explain  the  accumulation  of  VC  in  PCE  and 
TCE  plumes  that  are  undergoing  reductive  dehalogenation.  In  addition  to  being 
affected  by  the  degree  of  chlorination  of  the  compound,  reductive  dehalogenation  can 
also  be  controlled  by  the  redox  conditions  of  the  site  groundwater  system.  In  general, 
reductive  dehalogenation  has  been  demonstrated  under  anaerobic  nitrate-  and  sulfate- 
reducing  conditions,  but  the  most  rapid  biodegradation  rates,  affecting  the  widest  range 
of  chlorinated  solvents,  occur  under  methanogenic  conditions  (Bouwer,  1994). 
Dehalogenation  of  PCE  and  TCE  to  DCE  can  proceed  under  mildly  reducing  conditions 
such  as  nitrate  reduction  or  iron  (III)  reduction  (Vogel  et  al.,  1987),  while  the 
transformation  of  DCE  to  VC,  or  the  transformation  from  VC  to  ethene  requires  more 
strongly  reducing  conditions  (Freedman  and  Gossett,  1989;  DeStefano  et  al.,  1991;  De 
Bruin  era/.,  1992). 

Where  chlorinated  compounds  are  used  as  electron  acceptors,  there  must  be  an 
appropriate  source  of  carbon  for  microbial  growth  in  order  for  reductive  dehalogenation 
to  occur  (Bouwer,  1994).  Potential  carbon  sources  can  include  fuel  hydrocarbons,  low- 
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molecular-weight  compounds  (e.g.,  lactate,  acetate,  methanol,  or  glucose)  present  in 
natural  organic  matter,  or  less-chlorinated  solvents  (as  discussed  below). 

Under  aerobic  conditions  some  chlorinated  compounds  can  be  utilized  as  the  primary 
substrate  (i.e.,  electron  donor)  in  biologically  mediated  redox  reactions  (McCarty  and 
Semprini,  1994).  In  this  type  of  reaction,  the  facilitating  microorganism  obtains  energy 
and  organic  carbon  from  the  degraded  solvent.  In  contrast  to  reactions  in  which  the 
chlorinated  solvent  is  used  as  an  electron  acceptor,  only  the  least  oxidized  solvents 
(e.g.,  VC,  DCE,  or  chlorobenzene)  may  be  utilized  as  electron  donors  in  biologically 
mediated  redox  reactions.  For  example,  while  Murray  and  Richardson  (1993)  write 
that  microorganisms  are  generally  believed  to  be  incapable  of  growth  using  TCE  and 
PCE,  other  less  chlorinated  compounds  have  been  shown  to  be  used  as  substrates. 
Davis  and  Carpenter  (1990)  describe  the  aerobic  oxidation  of  VC  in  groundwater. 
McCarty  and  Semprini  (1994)  describe  investigations  in  which  VC  and  1,2-DCA  were 
shown  to  serve  as  primary  substrates.  BClier  et  al.  (1996)  describe  aerobic 
mineralization  of  all  three  isomers  of  DCE.  In  addition,  Bradley  and  Chapelle  (1996) 
show  evidence  of  oxidation  of  VC  under  iron-reducing  conditions  so  long  as  there  is 
sufficient  bioavailable  iron  (III). 

When  a  chlorinated  solvent  is  biodegraded  through  cometabolism,  it  serves  as 
neither  an  electron  acceptor  nor  a  primary  substrate  in  a  biologically  mediated  redox 
reaction.  Instead,  the  degradation  of  the  solvent  is  catalyzed  by  an  enzyme  or  cofactor 
that  is  fortuitously  produced  by  organisms  for  other  purposes.  The  organism  receives 
no  known  benefit  from  the  degradation  of  the  solvent;  rather  the  cometabolic 
degradation  of  the  solvent  may  in  fact  be  harmful  to  the  microorganism  responsible  for 
the  production  of  the  enzyme  or  cofactor  (McCarty  and  Semprini,  1994). 
Cometabolism  is  best  documented  in  aerobic  environments,  although  it  potentially  could 
occur  under  anaerobic  conditions.  It  has  been  reported  that  under  aerobic  conditions 
chlorinated  ethenes,  with  the  exception  of  PCE,  are  susceptible  to  cometabolic 
degradation  (Murray  and  Richardson,  1993;  Vogel,  1994;  McCarty  and  Semprini, 
1994).  In  the  cometabolic  process,  TCE  is  indirectly  transformed  by  bacteria  as  they 
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use  BTEX  or  another  substrate  to  meet  their  energy  requirements.  Therefore,  TCE 
does  not  enhance  the  degradation  of  BTEX  or  other  carbon  sources,  nor  will  its 
cometabolism  interfere  with  the  use  of  electron  acceptors  involved  in  the  oxidation  of 
those  carbon  sources.  Given  this  relationship,  it  would  follow  that  depletion  of  suitable 
substrates  (BTEX  or  other  organic  carbon  sources)  likely  limits  cometabolism  of 
chlorinated  solvents. 

Available  site  data  for  the  HWSA  show  that  conditions  are  favorable  for  reductive 
dehalogenation  of  chlorinated  solvents.  As  noted  in  the  discussion  of  BTEX 
biodegradation,  reducing  conditions  have  been  created  via  consumption  of  fuel 
hydrocarbons.  The  reduced  sulfate  concentrations  (Figure  4.9)  and  the  presence  of 
methane  (Figure  4.11)  indicate  optimal  conditions  for  reductive  dehalogenation. 
Evidence  of  reductive  dehalogenation  is  provided  by  the  presence  of  cw-l,2-DCE  and 
VC  in  concentrations  greater  than  the  observed  TCE  concentrations  (Table  4.10), 
especially  in  the  vicinity  of  ESMP-17S.  While  TCE  and  PCE  are  commonly  used  as 
solvents,  the  presence  of  cw-l,2-DCE  and  VC  demonstrates  that  chlorinated 
degradation  is  occurring  in  site  groundwater  because  the  only  potential  source  of  these 
compounds  is  as  a  byproducts  of  reductive  dehalogenation.  In  addition,  ethene  has 
been  detected  in  monitoring  points  ESMP-13S  and  ESMP-17S,  indicating  that  some  of 
the  VC  is  also  being  dehalogenated  (Table  4.13).  Because  the  microbial  dehalogenation 
of  VC  is  the  slowest  of  such  reactions,  VC  concentrations  acmally  increase 
downgradient  from  the  source  area  where  TCE  and  DCE  concentrations  are  greatest. 
However,  it  also  should  be  noted,  that  VC  will  be  consumed  as  a  substrate/electron 
donor  as  it  migrates  into  more  oxidizing  groundwater  which  surrounds  the  HWSA. 

Determining  if  solvents  such  as  VC,  DCE,  or  DCA  are  being  used  as  electron 
donors  is  difficult,  generally  because  the  reactions  generally  produce  only  carbon 
dioxide  and  water,  or  other  intermediates  that  are  rapidly  biodegraded.  However, 
based  on  chlorinated  VOC  contaminant  data  presented  in  Table  4.10  and  Figure  4.7,  it 
appears  that  the  CAH  plume  is  relatively  stable  as  a  result  of  the  reductive 
dechlorination  of  TCE  and  DCE  and  biological  oxidation  of  VC  in  downgradient 
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groundwater.  If  RNA  is  to  be  relied  upon  as  the  prunary  remediation/risk-reduction 
strategy  for  the  site,  additional  monitoring  will  be  necessary  to  validate  this  assumption. 

Cometabolism  of  solvents  is  also  difficult  to  detect,  and  the  most  well-understood 
pathways  involve  aerobic  metabolism  of  organic  compounds  such  as  butane,  methane, 
propane,  toluene,  ethene,  or  VC.  Cometabolism  is  a  potential  mechanism  for 
biodegradation  of  chlorinated  solvents  in  groundwater  downgradient  of  the  source  area. 

With  BTEX  compounds  the  occurrence  of  complete  biodegradation  to  less  toxic 
compounds  is  ubiquitous,  and  the  HWSA  data  show  these  effects  with  a  stable  BTEX 
plume,  but  for  chlorinated  compounds,  biodegradation  produces  toxic  intermediates 
(e.g.,  VC),  and  at  the  HWSA,  the  downgradient  extent  of  this  plume,  is  not  as  yet 
completely  defined  (relatively  low  levels  of  DCE  and  VC  have  been  detected  in  newly 
installed  monitoring  well  MW-IOIS).  In  order  to  determine  the  applicability  and 
effectiveness  of  destructive  attenuation  processes  in  reducing  the  contaminant  mass  of 
chlorinated  compounds  (particularly  VC),  additional  monitoring  data  are  needed.  For 
RNA  to  be  considered  as  an  effective  risk-reduction  strategy  for  the  site,  additional  data 
would  need  to  be  collected  in  downgradient  areas  to  verify  plume  stability.  A  steady  or 
retreating  plume  observed  over  several  years  is  the  most  unequivocal  evidence  of  the 
effectiveness  of  natural  attenuation  processes. 

4.4.2.4  Abiotic  Degradation 

Chlorinated  solvents  dissolved  in  groundwater  may  also  be  degraded  by  abiotic 
mechanisms,  although  the  reactions  may  not  be  complete  and  often  result  in  the 
formation  of  a  toxic  intermediate.  The  most  common  abiotic  reactions  affecting 
chlorinated  solvents  are  hydrolysis  and  dehydrohalogenation.  Hydrolysis  is  a 
substitution  reaction  in  which  a  halogen  substituent  is  replaced  with  a  hydroxyl  (OH  ) 
group  from  a  water  molecule.  Dehydrohalogenation  is  an  elimination  reaction  in  which 
a  halogen  is  removed  from  a  carbon  atom,  followed  by  removal  of  a  hydrogen  atom 
from  an  adjacent  carbon  atom,  with  a  double  bond  between  the  carbon  atoms  being 
produced.  Other  possible  reactions  include  oxidation  and  reduction,  although  Butler 
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and  Barker  (1996)  note  that  no  abiotic  oxidation  reactions  involving  common 
halogenated  solvents  have  been  reported  in  the  literature,  and  that  reduction  reactions 
are  most  commonly  microbially  mediated.  Butler  and  Barker  (1996)  also  note  that 
attributing  changes  in  the  presence,  absence,  or  concentration  of  halogenated  solvents  to 
abiotic  processes  is  usually  difficult,  particularly  on  the  field  scale.  Solvents  may 
undergo  both  biotic  and  abiotic  degradation,  and  discerning  the  effects  of  each 
mechanism  (on  the  field  scale),  if  possible,  would  be  very  difficult.  Also,  as  Butler  and 
Barker  (1996)  note,  the  breakdown  products  of  some  reactions  such  as  hydrolysis  (e.g., 
acids  and  alcohols)  may  be  more  easily  degraded  (biotically  or  abiotically);  these 
products  also  require  additional  analyses  that  may  not  be  feasible  for  a  field 
investigation.  This  makes  collection  of  field  evidence  to  demonstrate  hydrolysis  very 
difficult  to  collect  and  interpret.  Further,  evidence  of  abiotic  degradation  of  the 
particular  solvents  detected  at  the  HWSA  (e.g.,  TCE,  DCE,  VC,  and  DCA)  is  limited 
and  suggests  that  if  it  occurs,  it  occurs  at  extremely  slow  rates. 

4.4.3  Discussion  and  Conclusions 

The  purpose  of  this  subsection  was  to  describe  the  likely  processes  affecting 
contaminant  fate  and  to  describe  how  the  available  data  indicate  which  destructive  and 
nondestructive  attenuation  processes  are  significant  in  groundwater  in  the  vicinity  of  the 
HWSA.  The  fate  of  contaminants  in  groundwater  at  the  site  is  affected  by  several 
factors.  In  general,  available  data  show  that  concentrations  of  these  contaminants  are 
being  attenuated  by  natural  nondestructive  and  destructive  processes.  However,  while 
evidence  of  these  processes  is  apparent,  the  long-term  effects  cannot  be  predicted 
without  additional  long-term  monitoring.  The  important  points  of  this  subsection  are 
summarized  as  follow: 

.  Nondestructive  attenuation  mechanisms  may  be  partially  responsible  for  observed 
contaminant  attenuation.  Of  these  processes,  dispersion  is  likely  to  be  the  most 
important,  and  sorption  also  will  be  important  for  most  organic  and  inorganic 
compounds.  However,  VC  is  not  likely  to  be  affected  by  sorption  due  to  its 
chemical  characteristics. 
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.  Geochemical  evidence  indicates  that  BTEX  compounds  are  biodegrading  in 
saturated  soils  and  groundwater  at  the  HWSA  via  aerobic  respiration,  ferric  iron 
reduction,  sulfate  reduction,  and  methanogenesis.  Further  evidence  of  the 
effectiveness  of  biodegradation  and  nondestructive  attenuation  processes  affecting 
fuel  hydrocarbons  is  provided  by  data  showing  that  the  BTEX  plume  is  stable 
(i.e.,  not  expanding)  and  that  BTEX  concentrations  are  fluctuating  without  a  clear 
trend  towards  increasing  or  decreasing. 

•  Reductive  dehalogenation  of  chlorinated  hydrocarbons  is  occurring,  fostered  by 
the  reducing  conditions  produced  through  biodegradation  of  fuel  compounds.  It 
appears  that  TCE  is  being  degraded  to  DCE  (primarily  cw-l,2-DCE)  and  VC, 
and  that  some  VC  is  converted  to  ethene.  However,  this  process  may  not 
completely  remove  all  of  the  solvent  mass,  particularly  because  the  step  from  VC 
to  ethene  is  slow. 

.  If  the  VC  plume  moves  outside  of  the  area  with  the  most  reducing  conditions,  as 
illustrated  by  Figures  4.9  through  4.11,  it  can  be  oxidized.  To  observe  whether 
this  process  or  any  of  the  nondestructive  processes  is  an  effective  means  for 
reducing  VC  contaminant  mass  in  site  groundwater,  additional  monitoring  will  be 
required. 

•  Apparently  elevated  concentrations  of  several  inorganic  compounds  may  in  part 
be  attributable  to  the  localized  changes  in  reduction-oxidation  conditions  brought 
about  by  the  microbially  mediated  reactions  involving  organic  contamination. 
Once  sufficient  organic  mass  has  been  biodegraded,  groundwater  redox 
conditions  will  be  restored  to  pre-release  (more  oxidizing)  characteristics. 
Consequently,  the  attenuation  of  inorganic  compounds  appears  to  be  tied  to  the 
short-  and  long-term  fate  of  the  hydrocarbon  compounds  that  are  driving  changes 
in  groundwater  geochemical  conditions. 

•  The  BTEX  compounds  are  unlikely  to  migrate  beyond  the  boundaries  of  the 
observed  plume;  however,  once  a  sufficient  amount  of  petroleum  compounds  are 
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removed  from  the  system,  reductive  dehalogenation  will  cease  and  the  remaining 
chlorinated  compounds  will  only  be  affected  by  oxidative  processes.  Additional 
groundwater  monitoring  is  the  key  to  ultimately  understanding  the  effect  of 
destructive  and  non-destructive  attenuation  processes  upon  dissolved 
contaminants. 

To  evaluate  whether  current  levels  of  site  contamination  pose  an  unacceptable  risk  to 
human  health,  Section  5  documents  the  potential  risks  to  human  receptors  based  on  the 
observed  site  concentrations  and  the  types  of  exposures  that  could  occur  at  the  HWSA 
under  current  and  foreseeable  future  conditions.  This  initial  review  suggests  that 
dissolved  petroleum  hydrocarbons  and  chlorinated  compounds  are  unlikely  to  migrate 
off-Base  in  concentrations  posing  unacceptable  risk,  based  on  current  and  future  land 
use  scenarios.  However,  complete  delineation  of  the  chlorinated  plume  is 
recommended,  as  is  continued  groundwater  monitoring  at  the  site. 
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SECTION  5 

RISK  ASSESSMENT 


A  comprehensive  risk  assessment  was  performed  to  quantitatively  evaluate  potential 
risk  to  human  and  ecological  receptors  based  on  site-specific  conditions  and 
assumptions  regarding  exposure  to  chemicals  of  potential  concern  (COPCs)  at  the 
former  HWSA,  Building  560,  Rickenbacker  ANGB.  All  COPCs  were  evaluated  using 
standard  USEPA  (1989,  1991a-c,  and  1992a-e)  and  Ohio  EPA  (1993a  and  1993b)  risk 
assessment  practices.  Individual  risks  or  hazards  were  then  combined  to  determine  the 
overall  carcinogenic  risks  and  noncancer  hazards  for  all  complete  exposure  pathways  at 
the  site. 

The  results  of  this  risk  assessment  show  that  existing  concentrations  of  organic  and 
inorganic  chemicals  found  at  the  HWSA  do  not  pose  an  unacceptable  level  of 
carcinogenic  risk  to  current  or  future  receptors.  The  assessment  also  demonstrates  that 
exposure  to  noncancer  hazards  is  at  or  below  the  threshold  level  that  could  potentially 
trigger  remedial  action.  Based  on  the  conceptual  site  model  (CSM),  which  considers 
current  and  future  (industrial)  land  use  scenarios,  affected  media,  release  mechanisms, 
and  potential  exposure  routes,  a  nonintrusive  worker  performing  grounds  maintenance 
activities  (a  groundskeeper)  and  a  general  (hypothetical)  onsite  worker  represent  the 
two  current  human  receptors  considered  in  this  risk  assessment.  The  developed  nature 
of  the  site  precludes  exposure  of  ecological  receptors.  Construction  workers 
performing  intrusive  activities  at  the  site  represent  the  most  likely  future  receptors. 
The  most  significant  exposure  route  of  concern  is  dermal  contact  with  groundwater  by 
construction  workers;  90  percent  of  the  cancer  risk  and  98  percent  of  the  noncancer 
hazard  are  associated  with  dermal  exposure  to  groundwater.  Typically,  groundwater  at 
the  site  is  present  between  8  and  12  feet  bgs,  which  is  well  below  any  foreseeable 
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intrusive  site  activities  such  as  utility  burial.  This  notwithstanding,  groundwater 
contact  is  conservatively  included  in  the  principal  future  receptor  scenario  (a 
construction  worker  installing  a  taxiway).  Considering  this  scenario,  the  total  receptor 
cancer  risk  will  not  exceed  2.99  x  10'®  and  the  total  receptor  hazard  index  (HI)  for 
noncancer  risks  will  not  exceed  1.  This  exposure  scenario,  and  all  other  scenarios 
presented  in  this  section  consider  additive  effects  for  the  COPCs  and  cumulative 
receptor-specific  effects  across  all  exposure  routes.  Based  on  the  results  of  this  risk 
assessment,  risk-based  health  standards,  or  SSTLs,  were  developed  for  the  COPCs  that 
could  potentially  pose  a  risk  to  current  and  future  receptors. 

5.1  IDENTIFICATION  OF  COPCS  IN  SOIL  AND  GROUNDWATER 

In  order  to  identify  COPCs  in  soil  and  groundwater,  the  most  recent  sample  data 
characterizing  soil  and  groundwater  contaminant  levels  were  used.  However,  based  on 
the  limited  collection  of  soil  data  during  the  1997  additional  assessment  activities 
(Section  4);  all  available  historical  soil  data,  as  discussed  in  Sections  3  and  4  and 
presented  in  Appendix  B,  were  combined  with  the  1997  soil  data  for  the  purpose  of 
COPC  identification.  Groundwater  contaminant  data  collected  during  the  June/July 
1997  comprehensive  groundwater  sampling  event  (Section  4.2.2)  were  used  for  the 
identification  of  the  current  COPCs  in  groundwater.  Groundwater  analytical  data  from 
the  June/July  1997  sampling  event  are  provided  in  Appendix  C.  All  statistical  analysis 
of  these  data  are  presented  in  Appendix  E.  These  analyses  include  identification  of  data 
distributions  (normal,  lognormal,  or  nonparametric)  and  the  development  of  95-percent 
UCLs  on  the  means  for  contaminants  in  soil  and  groundwater. 

For  comparative  purposes,  background  data  for  all  inorganics  were  obtained. 
Background  concentrations  for  inorganic  compounds  in  both  soil  and  groundwater  were 
collected  and  statistically  analyzed  for  Rickenbacker  ANGB  during  previous  IRP 
efforts.  Background  locations  were  selected  and  approved  by  the  Base  Closure  Team 
(BCT)  consisting  of  the  Air  Force,  USEPA,  and  Ohio  EPA  (IT,  1997d).  Background 
data  for  soil  and  groundwater  are  presented  in  Appendix  E. 
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USEPA  (1992a)  has  provided  recommendations  and  guidance  on  appropriate 
estimated  exposure  concentrations  for  use  in  risk  estimates.  Because  of  the  uncertainty 
associated  with  estimating  a  true  average  concentration  at  a  site,  the  95-percent  UCL  on 
the  mean  typically  is  used.  This  is  referred  to  as  the  reasonable  maximum  exposure 
(RME)  concentration  term.  If  data  for  a  site  are  limited  (e.g.,  less  than  five  samples), 
it  may  be  necessary  to  use  the  maximum  value  as  the  concentration  term  in  risk 
calculations.  In  general,  the  data  sets  for  soil  and  groundwater  taken  from  the  HWSA 
were  sufficient  in  number  to  compute  the  95-percent  UCL  for  use  as  the  concentration 
term,  as  prescribed  by  USEPA  (1992a)  and  Ohio  EPA  (1993b).  USEPA  finds  that  the 
95-percent  UCL  provides  reasonable  confidence  that  the  true  site  average  will  not  be 
underestimated,  and  increases  the  consistency  and  comparability  of  risk  assessments. 
In  those  instances  where  determination  of  a  95 -percent  UCL  was  complicated  by 
consideration  of  substantial  historical  data  (soils)  or  where  the  95-percent  UCL  could 
not  be  specifically  quantified  for  a  data  set  considering  its  distribution,  the  maximum 
measured  site  concentration  of  the  analyte  was  used. 

5.1.1  Identification  of  COPCs  in  Soil 

The  first  step  in  developing  a  final  list  of  soil  COPCs  was  to  compare  maximum 
concentrations  of  all  detected  inorganics  to  the  95-percent  UCL  on  the  mean 
background  concentration  for  each  respective  analyte  (Appendix  E).  Maximum  soil 
concentration  values  (Appendix  E)  were  determined  based  on  1997  and  all  previous  soil 
sampling  data  collected  from  the  unsaturated  soil  zone  within  the  boundaries  of  the 
HWSA  (Figure  2.2).  Soil  sample  results  from  below  the  water  table  (i.e.,  greater  than 
10  feet  bgs)  were  not  included  in  this  analysis.  As  presented  in  Table  5.1,  all  of  the 
detected  site  inorganics,  with  the  exception  of  manganese,  remain  as  COPCs  following 
this  initial  background  screening  step. 

The  second  step  used  to  identify  soil  COPCs  was  to  compare  maximum 

concentrations  of  all  remaining  inorganics  and  all  detected  organics  to  conservative, 

nonsite-specific,  health-based,  PRGs.  As  with  the  initial  step,  maximum  soil  values 

were  used  because  of  the  difficulty  with  developing  95-percent  UCLs  for  the  large 
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TABLE  5.1 

COMPARISON  OF  MAXIMUM  SITE  SOIL  CONCENTRATIONS 
TO  BACKGROUND  CONCENTRATIONS 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Detected  Analytes 

Maximum 

Detected  Site 
Concentration*^ 
(mg/kg)'’' 

95-Percent  UCL 
Background 
Concentration^ 
_ (mg/kg) _ 

Maximum  Site 
Concentration 
Exceeds 
Background 

Inorganics 

Aluminum 

18,000 

15,095 

.  y.  J 

Antimony 

6 

ND*^ 

v"  i 

Arsenic 

42 

15.9 

'  A  - 

Barium 

190 

149 

Beryllium 

1.2 

0.89 

Cadmium 

9.1 

0.77 

Chromium 

25.6 

18.8 

A//  ".A 

Cobalt 

17 

14.8 

,  ''''''''  i 

Copper 

73.1 

29.3 

Yes  ' 

Lead 

382 

22.5 

,./  '  ,AAA 

Manganese 

640 

746.0 

No 

Mercury 

2.6 

ND 

t-y  ,  ,  .Yes  v; 

Nickel 

60 

44.1 

,  Yes 

Selenium 

1.9 

ND 

.  /  '  Yes 

Silver 

7.2 

1.2 

;  "  •  ,  Yes  ,  •  -  ,  - 

Thallium 

10.5 

ND 

■  Yes  '''' 

'  '"A 

Vanadium 

38 

36.1 

;  '  -  Yes  ' ,  -- 

fi-  -  - 

,  j  '  ^ 

Zinc 

522 

92.1 

f  •  "  Yes  " 

^  Maximum  detected  site  concentration  based  on  all  available  historic  data  (Appendix  B)  and  data  collected 
during  1997  (Appendix  C)  for  the  hazardous  waste  storage  area, 
mg/kg  =  milligrams  per  kilogram. 

Source:  (IT,  1997d).  Background  concentrations  represent  the  95-percent  upper  confidence  limit  (UCL)  on 

the  mean  for  surface  soil  samples  (samples  collected  from  0  to  2  feet  below  ground  surface)  collected  at  Rickenbacker 

ANGB  in  areas  outside  the  zone  of  influence  of  the  HWSA  and  other  environmental  sites. 

^  ND  =  This  analyte  was  not  detected  in  any  of  the  Rickenbacker  ANGB  background  soil  samples  (IT,  1997d). 
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quantity  of  soil  data  collected  prior  to  1997.  The  PRGs  were  developed  using  the 
algorithms  and  the  associated  parameters  defined  by  Ohio  EPA  (1993b)  for  industrial 
land-use  scenarios  (Section  2.3).  These  PRGs  account  for  the  cumulative  effects  of 
three  primary  routes  of  exposure  (i.e.,  inhalation,  ingestion,  and  dermal  contact)  and 
the  additivity  of  multiple  carcinogens  and  noncarcinogens.  In  accordance  with  recent 
Ohio  EPA  (1997)  policy  decisions,  a  cumulative  target  risk  level  of  1  in  100,000  (10'^) 
was  used  for  the  multi-pathway,  multi-chemical  PRGs.  Use  of  these  PRGs  does  not 
imply  that  these  exposure  assumptions  are  representative  of  site  conditions;  rather  this 
conservative  approach  was  used  to  identify  those  chemicals  which  have  the  potential  to 
contribute  to  cumulative  site  risks.  The  comparison  of  maximum  detected  site  soil 
concentrations  to  the  PRGs  is  presented  in  Table  5.2.  Calculations  and  reference 
citations  used  for  the  development  of  these  PRGs  are  presented  in  Appendix  F. 

Based  on  this  second-level  comparison,  two  inorganics  (arsenic  and  beryllium),  six 
SVOCs  [benzo(a)pyrene,  benzo(a)anthracene,  benzo(b)fluoranthene, 

benzo(k)fluoranthene,  dibenz(a,h)anthracene,  and  indeno(l,2,3-cd)pyrene],  and  one 
VOC  (benzene)  were  retained  for  further  COPC  screening.  The  final  step  in  the 
identification  of  COPCs  in  soil  was  to  determine  the  95-percent  UCL  on  the  mean  for 
the  remaining  soil  COPCs  (Appendix  E)  and  compare  these  values  to  the  conservative, 
health-protective  PRGs  presented  in  Table  5.2.  The  results  of  this  comparison  are 
presented  in  Table  5.3.  Based  on  this  comparison,  the  following  compounds  are 
identified  as  soil  COPCs  warranting  further  evaluation  in  the  risk  assessment: 

•  Arsenic; 

•  Beryllium; 

•  Benzo(a)pyrene; 

•  Benzo(a)anthracene; 

•  Benzo(b)fluoranthene; 
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TABLE  5.2 

COMPARISON  OF  MAXIMUM  SITE  SOIL  CONCENTRATIONS 
TO  SCREENING  CRITERIA 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Detected  Analytes 

Maximum 
Detected  Site 
Concentration‘s 
(mg/kg)'*' 

PRG- 

Industrial 

Land  Use*' 
(mg/kg) 

Maximum  Site 
Concentration 
Exceeds 

prg" 

Inorganics 

Aluminum 

18,000 

NA*' 

No 

Antimony 

6 

9.71 

No 

..  ...  .  .  : . ,  .  j 

Arsenic 

42 

0.422 

Barium 

190 

8,120 

No 

Beryllium 

1.2 

0.00694 

:Yk  .  /' 

Cadmium 

9.1 

204 

No 

Chromium 

25.6 

237 

No 

Cobalt 

17 

NA 

No 

Copper 

73.1 

36,800 

400^' 

No 

Lead 

382 

No 

Mercury 

2.6 

7.29 

No 

Nickel 

60 

1,890 

No 

Selenium 

1.9 

5,810 

No 

Silver 

7.2 

2,040 

No 

Thallium 

10.5 

98.1 

No 

Vanadium 

38 

170 

No 

Zinc 

522 

147,000 

No 

Semivolatile  Oi^anics 

Acenaphthene 

0.002 

4,750 

No 

Anthracene 

0.58 

23,700 

No 

Benzo(a)pyrene 

2.6 

0.00543 

r/,  " 

Benzo(a)anthracene 

2.1 

0.133 

'  'Y^ 

Benzo(b)fluoranthene 

3.2 

0.133 

Beiizo(g,h,i)perylene 

1.7 

NA 

No 

Ben2o(k)fluoranthene 

2.8 

1.33 

"T" 'Yes 

Bis(2-ethylhexyl)phthalate 

4.1 

10.2 

No 

Bis(2-Chloroethyl)ether 

0.008 

0.203 

No 

2-Chlorophenol 

0.008 

584 

No 

Chrysene 

2.8 

15.8 

No 

Dibenz(a,h)anthracene 

0.36 

0.0133 

•• 

Di-n-Butylphthalate 

6.5 

20,300 

No 

Fluoranthene 

4.1 

3,160 

No 

Fluorene 

1.4 

4,670 

No 

Indeno(l  ,2,3-cd)pyrene 

1.7 

0.133 

.  Yes  • 

2-Methylnaphthalene 

23 

NA 

No 

Naphthalene 

5.4 

3,160 

No 

3-Nitroaniline 

0.024 

237 

No 

4-Nitroanilme 

0.03 

237 

No 

Phenanthrene 

5.6 

NA 

No 

Pyrene 

5.6 

2,370 

No 
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TABLE  5.2  (Continued) 

COMPARISON  OF  MAXIMUM  SITE  SOIL  CONCENTRATIONS 
TO  SCREENING  CRITERIA 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Detected  Analytes 

Maximum 
Detected  Site 
Concentration*^ 
(mg/kg)'’' 

PRG- 

Industrial 

Land  Use*' 

_ _ 

Maximum  Site 
Concentration 
Exceeds 

PRG^' 

Volatile  Organics 

Acetone 

7.6 

18,200 

No 

Benzene 

15 

0.642 

n-Butylbenzene 

0.64 

NA 

No 

sec-Butylbenzene 

0.75 

NA 

No 

1 ,2-Dichlorethane 

0.0027 

0.273 

No 

cis  -1 ,2-Dichloroethene 

5.8 

1,820 

No 

trans  -1 ,2,-Dicliloroethene 

0.57 

3,630 

No 

Ethylbenzene 

170 

5,060 

No 

Isopropylbenzene 

9.2 

3,160 

No 

Methylene  Chloride 

2.7 

8.07 

No 

Methyl  Ethyl  Ketone 

63 

18,700 

No 

4"Methyl-2-Pentanone 

0.009 

14,500 

No 

n-Propylbenzene 

1.7 

NA 

No 

Styrene 

0.036 

13,700 

No 

1 , 1 ,2,2-Tetrachloroethane 

0.0063 

0.325 

No 

Toluene 

2 

2,440 

No 

1,1, 1-Trichloroethane 

0.086 

NA 

No 

1 ,2,3-Trichlorobenzene 

0.46 

NA 

No 

Trichloroethene 

2.6 

2.74 

No 

1 ,2,4-Trimethylbenzene 

4.3 

NA 

No 

1 ,3 ,5-Trimethylbenzene 

2 

NA 

No 

Vinyl  Chloride 

0.0013 

0.0189 

No 

m/p-Xylene 

15 

405,000 

No 

o-Xylene 

1,900 

405.000 

No 

Note:  Supporting  calculations  for  this  table  are  provided  in  Appendix  F. 

Maximum  detected  site  concentration  based  on  all  available  historic  data  (Appendix  B)  and  data 
collected  during  1997  (Appendix  C)  for  the  hazardous  waste  storage  area. 


mg/kg  =  milligrams  per  kilogram. 

Industrial  Preliminary  Remediation  Goal  (PRG)  calculated  based  on  dose  equation  and  standard 
default  parameters  from  Ohio  ERA  (1993b).  The  value  shown  represents  the  most  conservative  PRG 
when  considering  the  carcinogenic  and  noncarcinogenic  calculated  values. 

^  "Yes"  is  shown  if  the  maximum  detected  site  concentration  exceeds  the  preliminary  remediation 
goal  shown. 

^  NA  =  not  applicable. 

A  screening  level  of  400  mg/kg  has  been  set  for  lead  based  on  Revised  Interim  Soil  Lead 
Guidance  for  CERCLA  Sites  and  RCRA  Corrective  Action  Facilities  (USEPA,  1994). 
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TABLE  5.3 

COMPARISON  OF  95-PERCENT  UCL  SITE  SOIL  CONCENTRATIONS 

TO  SCREENING  CRITERIA 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Detected  Analytes 

95-Percent  UCL 
Detected  Site 
Concentration*^ 
(mg/kg)'*' 

PRG- 

Industiial 

Land  Use®' 
(mg/kg) 

95-Percent  UCL 
Concentration 
Exceeds 

PRG**' 

Inorganics 

Arsenic 

15.35 

0.422 

Beryllium 

0.617 

0.00694 

r  >  ’-'.Yes-  ; 

Organics 

Benzo(a)pyrene 

0.165 

0.00543 

/  ...  Yes 

Benzo(a)antliracene 

0.165 

0.133 

\  Yes  ; 

Benzene 

0.0025 

0.642 

No 

Benzo(b)fluoranthene 

0.175 

0.133 

'Yes, .; 

Benzo(k)fluoranthene 

0.165 

1.33 

No 

Dibenz(a,li)anthracene 

0.165 

0.0133 

'  •-  .  Yes 

Indeno(l,2,3-cd)pyrene 

0.165 

0.133 

'  Yes ' 

^  UCL:  95%  upper  confidence  limit  on  the  mean  (see  Appendix  E). 
mg/kg  =  milligrams  per  kilogram. 

Industrial  Preliminary  Remediation  Goal  (PRG)  calculated  based  on  dose  equation  and  standard  default 
parameters  from  Ohio  EPA  (1993b).  The  value  shown  represents  the  most  conservative  PRG  when 
considering  the  carcinogenic  and  noncarcinogenic  calculated  values.  Calculations  provided  in  Appendix  F. 
^  "Yes"  is  shown  if  the  95%  UCL  site  concentration  exceeds  the  preliminary  remediation  goal  shown. 
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Dibenz(a,h)anthracene;  and, 


•  Indeno(l,2,3-cd)pyrene. 

5.1.2  Identification  of  COPCs  in  Groundwater 

Similar  to  the  procedure  used  for  soils,  COPCs  in  groundwater  warranting  further 
evaluation  were  identified  by  comparing  groundwater  contaminant  data  first  to 
background  concentrations  (inorganics  only),  and  then  to  generic  industrial  land-use 
PRGs.  Groundwater  contaminant  data  collected  from  the  HWSA  during  the  June/July 
1997  comprehensive  sampling  event  was  used  for  the  comparison  process.  For 
inorganics,  total  and  dissolved  concentrations  were  considered.  Table  5.4  presents  the 
comparison  of  maximum  detected  groundwater  concentrations  to  the  95-percent  UCL 
background  concentrations  (Appendix  E).  Based  on  this  initial  comparison,  several 
inorganics  were  either  below  background  or  considered  essential  human  nutrients 
(calcium,  magnesium,  potassium,  and  sodium),  and  therefore  were  eliminated  from 
further  analysis.  The  highest  value  for  each  remaining  inorganic  (total  or  dissolved) 
was  retained  for  further  analysis. 

Following  comparison  to  background,  the  95-percent  UCL  concentrations  for  all 
remaining  inorganics  and  all  detected  organics  were  compared  to  industrial-land  use 
PRGs  for  groundwater  developed  based  on  Ohio  EPA  (1993b)  guidance  (see  Section 
5.1).  Calculations  used  for  the  development  of  groundwater  PRGs  are  presented  in 
Appendix  F.  Based  on  this  comparison,  presented  in  Table  5.5,  the  following 
compounds  detected  in  site  groundwater  were  identified  as  COPCs  warranting  further 
evaluation  in  the  risk  assessment: 

•  Antimony; 

•  Arsenic; 

•  Cadmium; 
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TABLE  5.4 

COMPARISON  OF  MAXIMUM  SITE  GROUNDWATER  CONCENTRATIONS 
TO  BACKGROUND  CONCENTRATIONS 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Detected  Analytes 

Maximum 

Detected  Site 
Concentration®^ 
(mg/L)"' 

Background^ 

Concentration 

(mg/L) 

Maximum  Site 

Concentration 

Exceeds 

Background 

Retained  for 
Comparison  to 
PRGs 

Aluminum^ 

2.2 

5.5 

No 

Aluminum-D®' 

0.11 

5.5 

No 

Antimony 

ND" 

ND 

No 

Antimony-D 

0.057 

ND  ! 

’'’f.-Yes 

Arsenic 

0.013 

0.0055 

y'/'/Yes,;.  ;  ", 

No*' 

Arsenic-D 

0.019 

0.0055 

/  Yes 

,  Yes 

Barium 

0.36 

0.097 

Yes'' 

__  /  ;  YeS/  ' 

Barium-D 

0.36 

0.097  ; 

\  '  Yes^': , 

No*' 

Beryllium 

ND 

ND 

No 

Beryllium-D 

ND 

ND 

No 

Cadmium 

0.034 

ND 

'y, 

Cadmium-D 

0.026 

ND 

No*' 

Calcium 

210 

170 

No" 

Calcium-D 

210 

170 

No" 

Chromium 

ND 

ND 

No 

Chromium-D 

ND 

ND 

No 

Cobalt 

ND 

ND 

No 

Cobalt-D 

ND 

ND 

No 

Copper 

0.0096 

ND  j 

No*' 

Copper-D 

Iron 

0.017 

ND 

:Yest,-y;./; 

7.4 

363 

No 

Iron-D 

5.7 

363 

No 

No*' 

Lead 

0.026 

ND 

.  ,  Yes 

Lead-D 

0.018 

ND 

r, ,  Yes;/'  y.-./’ 

\r: 

Magnesium 

76 

63.9 

■  '  Yes  V  ;  No*^ 

"  Yes  '  ;  No" 

Magnesium-D 

76 

63.9 

Manganese 

6.7 

1.34 

;-Yes  ; 

,,  ^  .Yes  //„. 

Manganese-D 

1.0 

1.34 

No 

Mercury 

0.00032 

ND 

■  -  Yes 

No*' 

Mercury-D 

0.00077 

ND 

Yes 

/  ;  ,  Yes 

Nickel 

ND 

ND 

No 

Nickel-D 

ND 

ND 

No 

Potassium 

1.7 

<0.6*' 

Yes 

No" 

Potassium-D 

2.3 

<0.6 

Yes 

No" 

Selenium 

0.0098 

ND 

Yes 

Yes ,  . 

Selenium-D 

0.0054 

ND 

Yes 

No*' 
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TABLE  5.4 

COMPARISON  OF  MAXIMUM  SITE  GROUNDWATER  CONCENTRATIONS 
TO  BACKGROUND  CONCENTRATIONS 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Detected  Analytes 

Maximum 

Detected  Site 
Concentration®^ 
(mg/L)"' 

Background®' 

Concentration 

(mg/L) 

Maximum  Site 

Concentration 

Exceeds 

Background 

Retained  for 
Comparison  to 
PRGs 

Silver 

ND 

<0.005 

No 

Silver-D 

0.019 

<0.005 

,  tes/.. 

Sodium 

35 

11.3 

K:' 

No"' 

Sodium-D 

36 

11.3 

No"' 

Thallium 

0.013 

ND 

.  1 

Thallium-D 

0.0062 

ND 

h 

No*' 

Vanadium 

ND 

ND 

No 

Vanadium-D 

ND 

ND 

No 

Zinc 

0.060 

0.028 

* 

yes- 

Zinc-D 

0.022 

0.028 

■w— 

No 

^  Maximum  detected  site  concentration  based  on  June/July  1997  groundwater  sampling  event. 

^  mg/L  =  milligrams  per  liter. 

^  Source:  (IT,  1997d).  Background  concentrations  represent  the  95  percent  upper  confidence  limit  (UCL)  on  the  mean  (see  Appendix  E). 
Unless  otherwise  noted,  value  shown  represents  total  (unfiltered)  analyte  concentration. 

D  =  dissolved  concentration  of  analyte. 

^  ND  =  not  detected. 

^  The  highest  detected  concentration  for  each  analyte  is  retained  for  further  analysis. 

Essential  human  nutrients  are  omitted  from  further  analysis. 

^  Since  the  lead  concentration  is  compared  to  an  ’at  the  tap’  federal  action  level  for  drinking  water  in  the  subsequent  table, 
the  dissolved  lead  concentration  is  retained  for  further  analysis. 

^  <  =95%  UCL  value  for  background  not  determined,  but  is  less  than  the  value  shown. 
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TABLE  5.5 

COMPARISON  OF  95-PERCENT  UCL  SITE  GROUNDWATER  CONCENTRATIONS 

TO  SCREENING  CRITERIA 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Detected  Analytes 

95-Percent  UCL 
Detected  Site 
Concentration*^ 
(mg/L)*’' 

PRG- 

Industrial 

Land  Use*' 

(mg/L) 

Maximum  Site 
Concentration 

Exceeds 

PRG 

Inorganics 

Antimony-D^ 

0.057 

0.0123 

m 

Arsenic-D 

0.0069 

0.000105 

Barium 

0.2 

3.58 

No 

Cadmium 

0.0226 

0.0204 

Copper-D 

0.0069 

2.41 

No 

Lead  -  D 

0.0051 

0.015^ 

No 

Manganese 

2.53 

1.06 

>  Yes.  , ; 

Mercury-D 

0.00077 

0.0092 

No 

Selenium 

0.0098 

0.303 

No 

Silver-D 

0.019 

0.298 

No 

Thallium 

0.013 

0.00486 

Yes 

Zinc 

0.015 

18 

No 

SemiTolatile  Organics 

2-Methylnaphthalene 

0.070 

No 

Acenaphthene 

0.005 

1.01 

ill 

No 

Bis(2-ethylhexyl)phthalate 

0.022 

0.00986 

'Yes,,,  ' 

Carbazole 

0.006 

0.00795 

No 

Di-n-octylphthalate 

0.004 

0.648 

No 

Dibenzofuran 

0.002 

NA 

No 

Fluoranthene 

0.001 

0.299 

No 

Fluorene 

0.004 

0.592 

No 

Naphthalene 

0.028 

1.03 

No 

Phenanthrene 

Volatile  Organics 

0.002 

NA 

No 

1 , 1-Dichloroethene 

0.014 

0.000225 

1 ,2-Dichloroethane 

1.2 

0.00165 

1 ,2-Dichloropropane 

0.0011 

0.00208 

No 

4-Methyl-2-pentanone 

0.001 

4.74 

No 

Acetone 

0.3 

6.09 

No 

Benzene 

0.67 

0.00449 

iiiiiiiii 

Carbon  Disulfide 

0.0013 

4.44 

No 

Chloroethane 

0.0016 

NA 

No 

els  - 1 ,2-Dichloroethene 

1.2 

0.545 

Yes 
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TABLE  5.5  (Continued) 

COMPARISON  OF  95-PERCENT  UCL  SITE  GROUNDWATER  CONCENTRATIONS 

TO  SCREENING  CRITERIA 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Detected  Analytes 

95-Percent  UCL 
Detected  Site 
Concentration*^ 
(mg/L)"' 

PRG- 

Industrial 

Land  Use*' 

(mg/L) 

Maximum  Site 
Concentration 
Exceeds 

PRG 

Ethylbenzene 

0.26 

3.28 

No 

Toluene 

0.012 

7.85 

No 

trans  -1 ,2-Dichloroethene 

0.0041 

1.09 

No 

Trichloroethene 

1.5 

0.0123 

Vinyl  Chloride 

0.6 

0.0000774 

m,p-Xylene 

0.24 

64.9 

ifsfo 

o-Xylene 

0.032 

64.9 

No 

Xylene  (total) 

0.28 

64.9 

No 

95  percent  upper  confidence  limit  (UCL)  on  the  mean  based  on  June/July  1997  groundwater  sampling  event.  If  95  %  UCL 
could  not  be  accurately  determined  based  on  the  distribution,  the  maximum  detected  value  was  used. 
mg/L  =  milligrams  per  liter. 

Industrial  Land  Use  preliminary  remediation  goal  (PRO)  calculated  based  on  dose  equation  and  standard  default  parameters 
from  Ohio  EPA  (1993b). 

D  “  Dissolved  concentration  of  analyte 

Value  shown  represents  a  federal  action  level  for  drinking  water  (USEPA,  1996a). 

^  NA  =  not  applicable. 
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Manganese; 


•  Thallium; 

•  bis(2-Ethylhexyl)phthalate; 

.  1,1-DCE; 

.  1,2-DCA; 

•  Benzene; 

•  cis-\ ,2-DCE; 

•  TCE;  and 

.  VC. 

5.2  EXPOSURE  ASSESSMENT 

The  objective  of  an  exposure  assessment  is  to  estimate  the  type  and  magnitude  of 
exposures  to  chemicals  that  are  present  or  migrating  from  a  site  (USEPA,  1989).  An 
exposure  pathways  analysis  describes  the  migration  paths  a  chemical  takes  from  the 
source  of  contamination  to  a  potentially  exposed  individual  (USEPA,  1989).  Site- 
related  contamination  can  present  a  potential  risk  to  receptors  only  if  exposure 
pathways  are  completed.  A  completed  exposure  pathway  must  consist  of  a  source,  a 
release  mechanism  (e.g.,  leaching  or  volatilization),  a  transport  medium  (e.g., 
groundwater  or  air),  a  potential  receptor  (e.g.,  current  and  future  onsite  workers),  a 
potential  exposure  point  (i.e.,  locations  where  receptors  could  come  into  contact  with 
site-related  contamination),  and  potential  routes  of  exposure  (i.e.,  ingestion,  dermal 
contact,  or  inhalation).  Each  of  these  elements  must  be  present  before  a  particular 
exposure  pathway  can  be  considered  completed.  If  any  of  these  elements  is  missing, 
the  exposure  pathway  is  considered  incomplete,  and  there  is  no  risk.  Thus,  the  overall 
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objective  of  this  assessment  is  to  determine  which,  if  any,  exposure  pathways  are  or 
may  be  completed  at  the  HWSA  (USEPA,  1992a). 

A  site-specific  exposure  pathways  analysis  was  completed  for  the  HWSA  to 
determine  the  likelihood  of  receptor  contact  with  site-related  contamination.  Those 
exposure  pathways  that  were  considered  potentially  complete  and  significant  were 
retained  for  quantitative  evaluation.  The  potential  cumulative  risks  to  human  receptors 
due  to  exposure  to  each  COPC  was  then  quantitatively  characterized.  For  non-cancer 
effects,  the  potential  hazards  presented  by  all  COPCs  were  summed  for  all  exposure 
routes  for  each  receptor.  Cancer  risk  was  summed  for  all  COPCs  and  across  all 
exposure  routes  for  each  potential  receptor.  Consequently,  the  final  risk  estimates 
account  for  multiple  chemicals  in,  and  receptor  exposure  to,  the  affected  media.  This 
risk  assessment  was  prepared  in  accordance  with  Risk  Assessment  Guidance  for 
Superfund  (RAGS)  documents  (USEPA,  1989,  1991a-c,  1992a-e)  and  Ohio  EPA 
(1993a  and  1993b)  guidance. 

5.2.1  Conceptual  Site  Model 

A  CSM  is  used  to  qualitatively  define  the  type  of  potential  exposures  to  contaminants 
at  and  migrating  from  a  site  (i.e.,  to  systematically  evaluate  the  impact  of  chemicals  in 
relevant  media  to  potential  receptors).  The  CSM  describes  onsite  release  points,  the 
affected  physical  media,  the  types  of  contaminant  transport  mechanisms  that  may  be 
involved  at  the  site,  potentially  exposed  current  and  future  receptors,  and  how  each 
receptor  group  could  come  into  contact  with  site-related  contamination.  The  CSM  is 
used  to  summarize  existing  site  characterization  data,  including  assumptions  about  land 
and  groundwater  use,  and  to  complete  the  qualitative  exposure  pathway  screening 
assessment.  A  preliminary  CSM,  which  was  used  to  identify  data  gaps  and  guide  data 
collection  activities,  was  included  in  the  June  1997  work  plan  (Parsons  ES,  1997b). 
The  revised  CSM  for  this  site  (Figure  5.1),  which  is  briefly  discussed  in  the  following 
sections,  identifies  only  those  exposure  pathways  that  may  be  involved  in  actual  or 
hypothetical  future  exposure  scenarios. 
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5.2.1. 1  Sources  and  Release  Mechanisms 

As  described  in  Sections  3  and  4,  site  investigations  and  ongoing  monitoring  events 
have  identified  metals,  SVOCs,  fuel-related  hydrocarbons  such  as  benzene,  and  CAHs 
such  as  VC,  as  site-related  contaminants  in  soil  and  groundwater  at  the  site. 

COPCs  are  present  at  the  HWSA  in  both  surface  (0  to  2  feet  bgs)  and  subsurface 
soils  (2  to  10  feet  bgs).  Although  it  is  conceivable  that  there  may  be  direct  exposure  to 
COPCs  in  surface  soil  at  the  HWSA  (e.g.,  inhalation  of  fugitive  dust),  direct  exposure 
to  soil  COPCs  (e.g.,  through  dermal  contact  or  incidental  ingestion)  is  more  likely  to  be 
of  significance  during  intrusive/construction  activities  at  the  HWSA.  Direct  contact 
with  COPCs  in  groundwater  is  a  remote  possibility  in  an  intrusive  construction 
scenario.  Leaching  of  COPCs  from  soil  and  into  groundwater,  and  subsequent  offsite 
migration  also  could  occur. 

Volatilization  of  organic  vapors  from  soil  is  not  considered  to  be  a  significant  release 
mechanism  for  undisturbed  surface  media.  However,  if  subsurface  soils  are  exposed 
during  excavation  activities,  volatilization  of  VOCs  could  represent  a  more  significant 
release/transport  mechanism.  Nevertheless,  given  the  low  volatility  of  the  remaining 
COPCs  in  soil  (metals  and  PAHs,  Table  5.3),  inhalation  of  VOCs  is  considered 
unlikely  for  either  the  groundskeeper  or  the  construction  worker. 

There  is  little  opportunity  for  fugitive  dust  generation  within  the  HWSA  because  the 
majority  of  the  site  is  covered  with  horticultural  grasses  and  weeds.  The  generation  of 
fugitive  dust  is  further  reduced  because  the  HWSA  (excluding  the  adjacent  tank  area 
outside  of  the  fence)  is  surrounded  by  a  chain-link  fence  with  a  locked  gate;  thus, 
minimizing  surface-disturbing  activity  at  the  site.  Nevertheless,  it  was  conservatively 
assumed  that  groundskeepers  may  be  exposed  to  fugitive  dust  while  performing  their 
activities  (e.g.,  grass  cutting)  at  or  near  the  HWSA.  Intrusive  excavation  activities 
within  the  HWSA  could  also  result  in  fugitive  dust  exposures  for  future  site 
construction  workers.  Consequently,  exposure  to  fugitive  dust  emissions  is  evaluated 

for  all  current  and  future  onsite  receptors. 
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Exposure  to  COPCs  in  surface  water  can  be  a  significant  pathway  on  sites  where 
direct  releases  from  groundwater  or  surface  runoff  is  a  significant  migration  route.  At 
the  HWSA,  surface  water  pathways  are  considered  incomplete  because  of  the  absence 
of  surface  water  drainages  at  or  near  the  site,  and  the  lack  of  evidence  of  groundwater 
at,  or  near  the  surface  of  the  HWSA  (groundwater  is  typically  present  at  8  to  12  feet 
bgs).  Therefore,  surface  water  is  not  included  as  an  exposure  medium  in  the  CSM 
(Figure  5.1). 

5.2.1. 2  Contaminant  Environmental  Transport 

Contaminant  transport,  transformation,  and  fate  in  the  environment  following  a 
release  is  important  to  consider  when  assessing  the  potential  for  exposure.  Due  to  the 
reducing  environment  of  the  subsurface  soil  and  groundwater,  inorganics  may  be 
subject  to  transport  via  groundwater  flow.  As  groundwater  containing  mobilized 
inorganics  move  out  of  the  area  impacted  by  the  presence  of  fuel  hydrocarbons  and  the 
area  returns  to  a  more  oxidizing  environment,  the  inorganics  should  become  less 
soluble  and  be  removed  from  solution.  The  increased  solubility  and  transport  of 
inorganics  observed  in  the  reducing  environment  immediately  downgradient  from  the 
organic  contamination  should  be  a  temporary  geochemical  imbalance. 

As  discussed  in  Section  4.4,  the  extent  of  the  fuel  hydrocarbon  and  CAH 
contamination  is  expected  to  gradually  decrease  due  to  natural  attenuation  processes. 
The  downgradient  transport  of  inorganics  via  groundwater  should  also  be  a  transient 
process.  The  extent  of  downgradient  transport  via  this  mechanism  is  expected  to  be 
limited,  and  is  not  expected  to  impact  offsite  receptors.  Although  the  effects  of  offsite 
migration  of  dissolved  COPCs  is  expected  to  stabilize,  maximum  and/or  95-percent 
UCL  concentrations  for  groundwater  based  on  current  sampling  results  (June/July 
1997)  are  used  in  this  risk  evaluation  to  assess  potential  risks  to  future  receptors.  A 
qualitative  evaluation  of  the  transport,  transformation,  and  fate  of  COPCs  in 
groundwater  is  provided  in  Section  4.4. 
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5.2. 1.3  Potentially  Exposed  Populations  and  Exposure  Routes 

Once  the  source  and  release  mechanisms  have  been  determined,  the  routes  of 
exposure  and  potential  receptors  need  to  be  identified  in  order  to  determine  the 
likelihood  and  extent  of  human  or  ecological  receptor  contact  with  site-related 
contaminants  (USEPA,  1989  and  1992a).  Land  use  assumptions  are  critical  to  defining 
the  types  of  receptors  that  are  now  present  or  may  be  reasonably  expected  to  be  present 
in  the  foreseeable  future  at  the  HWSA,  or  in  immediately  adjacent  areas  that  could 
potentially  be  impacted  by  site-related  contamination  in  soils  or  groundwater. 

5.2. 1 .3. 1  Current  Onsite  Receptors 

Groundskeeper 

If  no  construction  activities  occur  at  the  site,  onsite  groundskeepers  (e.g.,  landscape 
maintenance  workers)  are  the  most  likely  human  receptors.  As  previously  discussed, 
the  HWSA  (except  for  the  former  tank  area  in  the  southern  corner  of  the  site)  is 
surrounded  by  a  chain-link  fence  with  a  locking  gate  resulting  in  little  or  no  activity 
within  the  fence  line.  Because  of  this,  incidental  contact  with  environmental  media 
(i.e.,  surface  soil)  by  onsite  workers  is  minimal.  However,  groundskeepers  could 
potentially  be  exposed  to  COPCs  via  incidental  ingestion  of  and  dermal  contact  with 
contaminated  soil.  If  it  is  assumed  that  the  groundskeeper  activity  disturbs  the  surface 
of  the  soil,  inhalation  of  fugitive  dust  is  also  possible  within  the  HWSA,  even  though 
the  majority  of  the  site  is  covered  with  vegetation.  Because  groundwater  is  8  to  12  feet 
bgs  and  there  is  no  evidence  of  seepage  near  the  surface,  groundwater  exposure 
pathways  are  considered  incomplete  for  the  groundskeeper. 

Hypothetical  Worker 

Although  there  are  no  workers  that  perform  daily  activities  within  or  directly 
adjacent  to  the  HWSA,  it  was  conservatively  assumed  that  such  a  worker  could 
potentially  exist  at  the  site.  Thus,  it  is  assumed  that  this  hypothetical  worker  would  be 
exposed  to  site  soils  8  hours  a  day,  250  days  per  year,  for  25  years,  as  directed  by  Ohio 
EPA  guidance  for  an  industrial  scenario  (Ohio  EPA,  1993b).  It  is  further  assumed  that 
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these  workers  potentially  could  be  exposed  to  COPCs  via  incidental  ingestion  of  and 
dermal  contact  with  contaminated  soil  and  inhalation  of  fugitive  dust. 

Construction/Utilitv  Worker 

Because  it  is  unlikely  that  construction/excavation  activities  will  occur  at  the  HWSA 
in  the  immediate  future,  potential  risks  to  construction  workers  are  considered  as  a 
future  scenario  in  this  analysis.  Although  it  is  conceivable  that  a  utility  worker  may 
occasionally  need  to  excavate  a  utility  line  within  the  HWSA,  it  was  assumed  in  this 
assessment  that  the  risks  associated  with  a  future  construction  worker  would  exceed 
risks  due  to  intermittent  exposure  of  a  utility  worker.  It  is  also  unlikely  that  the  same 
utility  worker  would  work  on  a  given  site  such  as  the  HWSA  more  than  once. 

Trespasser 

Trespassing  by  potential  residential  or  recreational  receptors  is  not  a  significant 
concern  at  the  HWSA  due  to  institutional  and  physical  access  restrictions  (a  gate  house 
for  entry  onto  the  Base,  and  a  chain-link  fence  with  locking  gate  around  most  of  the 
HWSA).  There  also  are  no  environmental  or  man-made  features  that  would  attract 
unauthcrized  personnel  to  this  area.  Thus,  trespassers  are  not  considered  potential 
receptors  at  the  site. 

Groundwater  User 

No  shallow  groundwater  is  withdrawn  for  use  by  Rickenbacker  ANGB  or 
Rickenbacker  Port  Authority  facilities  to  meet  potable  or  nonpotable  water  requirements 
(see  Section  1.3.5).  Because  of  this,  onsite  groundwater  consumption  is  considered  an 
incomplete  exposure  route. 

Ecological  Receptors 

As  noted  earlier,  the  industrial  nature  of  the  HWSA,  which  includes  a  paved 
driveway,  a  decontaminated  building  with  a  concrete  floor  (Building  560)  and  a  chain- 
link  fence  to  limit  access,  precludes  the  existence  of  significant  wildlife  habitat.  The 
areas  surrounding  the  HWSA  also  are  industrial  or  commercial  in  nature,  with 
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runways,  hangar  facilities,  parking  lots,  and  a  number  of  office  buildings.  Although  it 
is  possible  that  certain  rodents  or  birds  may  enter  or  be  near  the  HWSA,  it  can  be 
assumed  that  no  special  concern  species  (i.e.,  threatened,  endangered  or  rare  species) 
frequent  the  site.  Typically,  species  associated  with  disturbed/industrial  sites  are  either 
introduced  or  commonly  found  species.  During  the  site  visit,  no  resident  ecological 
receptors  were  identified  for  which  soils  and/or  groundwater  are  likely  contaminant 
exposure  media.  Given  this  information,  terrestrial  biota  are  not  considered  receptors 
at  the  site. 

The  vegetation  within  the  HWSA  is  typical  of  a  disturbed/landscaped  site,  consisting 
primarily  of  horticultural  grasses  and  a  variety  of  weeds.  Although  this  vegetation  may 
be  exposed  to  COPCs  in  soil  domesticated  plants  are  not  considered  to  be  ecological 
receptors  (USEPA,  1996b). 

5 . 2 . 1 . 3 . 2  Future  Onsite  Receptors 

Construction  Worker  -  Taxiwav 

Based  on  fumre  land  use  plans,  it  is  likely  that  some  form  of  construction  will  occur 
at  the  HWSA  in  the  future.  The  most  likely  scenario  is  that  the  HWSA  and  the  former 
tank  area  will  be  covered  by  a  taxiway  and  paved  support  aprons.  Associated  airfield 
support  facilities  will  be  located  in  areas  adjacent  to  the  site.  Building  560  and  the 
surrounding  area  are  included  in  Parcel  D1  (Phase  I)  of  the  redevelopment  plan  (Section 
2.3.3).  Supporting  documentation  on  the  future  land  use  of  Parcel  D1  based  on  the 
approved  redevelopment  plan  is  provided  in  Appendix  A. 

The  construction  of  a  taxiway  could  represent  a  short-term  exposure  to  site 
contaminants  for  construction  workers  (twenty  8-hour  days)  because  of  the  limited 
extent  of  intrusive  work  required  at  any  one  area  to  be  graded  and  paved.  Potential 
exposure  routes  include  incidental  ingestion  of  and  dermal  contact  with  soil,  inhalation 
of  fugitive  dusts  and  dermal  contact  with  groundwater.  Because  shallow  groundwater 
typically  is  encountered  at  8  to  12  feet  bgs  (Section  2.2.2),  workers  engaged  in  deep 
excavations  could  hypothetically  come  into  contact  with  groundwater  and  saturated 
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soils.  Construction  of  a  taxiway  would  require  relatively  shallow  excavation  (less  than 
2  feet);  therefore  the  potential  for  dermal  contact  with  groundwater  is  extremely 
remote.  Nonetheless,  it  was  conservatively  assumed  that  direct  dermal  contact  with 
groundwater  could  possibly  occur  during  taxiway  construction.  Incidental  ingestion  of 
groundwater  is  considered  an  incomplete  pathway  because  it  is  even  more  improbable 
than  dermal  contact. 

Construction  Worker  -  Building  or  Hangar 

The  construction  of  a  building  or  hangar  would  result  in  a  slightly  longer-term 
exposure  for  construction  workers  (90  8-hour  days)  to  site  contaminants  because  of 
their  potential  for  intrusive  work  within  the  HWSA.  Potential  exposure  routes  include 
incidental  ingestion  of  and  dermal  contact  with  soil,  inhalation  of  fugitive  dusts,  and 
dermal  contact  with  groundwater.  If  a  building  or  hangar  is  constructed  onsite,  deeper 
excavation  may  occur  than  that  assumed  for  the  taxiway  scenario.  However,  substantial 
worker  contact  with  site  groundwater  is  still  unlikely  because  basements  and  deep 
building  foundations  are  not  typically  built  in  the  area  because  of  the  relatively  high 
water  table  (Friedstrom,  1997).  Nevertheless,  dermal  contact  with  groundwater  is 
conservatively  assumed  in  the  analysis.  Incidental  ingestion  of  groundwater  is 
considered  an  incomplete  pathway  in  this  scenario. 

Utility  Worker 

As  discussed  in  Section  5.2. 1.3.1,  it  is  assumed  that  a  utility  worker  scenario  would 
be  similar  to  a  construction  worker  scenario  but  less  frequent  and  shorter  exposures 
would  occur.  Because  of  this,  a  future  utility  worker  scenario  was  not  included  in  this 
analysis. 

Groundskeeper 

It  can  also  be  concluded  that  there  would  be  little  or  no  future  exposure  of 

groundskeepers  in  the  area  following  construction  of  a  taxiway,  hangar  or  building.  If 

part  of  the  HWSA  remains  uncovered  following  the  construction  of  the  taxiway,  there 

may  be  limited  exposure  of  a  groundskeeper  cutting  grass  along  the  edge  of  the 
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taxiway.  However,  the  potential  for  exposure  would  be  less  than  or  equal  to  the 
current  exposure  scenario  proposed  for  a  groundskeeper.  Because  of  this,  the  keeper  is 
considered  only  as  a  current  onsite  scenario. 

Ecological  Receptors 

Future  ecological  receptors  are  considered  insignificant  or  nonexistent,  particularly 
if  a  taxiway,  hangar,  or  building  is  built  over  the  HWSA.  The  rationale  for  concluding 
that  ecological  pathways  are  incomplete  is  similar  to  the  rationale  described  in  Section 
5.2. 1.3.1  for  current  ecological  pathways. 

5.2. 1 .3.3  Current  and  Future  Offsite  Receptors 

The  use  of  groundwater  from  the  UWBZ  is  the  only  conceivable  offsite  receptor 
exposure  scenario  associated  with  COPCs  originating  from  the  HWSA.  As  discussed  in 
Section  1.3.5,  very  few  residents  use  private  wells  screened  in  the  UWBZ  in  the  area 
surrounding  Rickenbacker  ANGB  and  RPA  facilities.  The  nearest  offsite  well  is  1.5 
miles  southwest  of  the  HWSA.  Considering  the  relative  stability  of  the  contaminants  in 
groundwater  (Sections  4.2  and  4.4)  and  the  substantial  distance  from  the  site  to  offsite 
wells,  there  is  no  reason  to  assume  that  COPCs  associated  with  the  HWSA  could 
potentially  affect  the  water  quality  in  these  offsite  well  locations.  Therefore,  offsite 
receptor  exposures  to  COPCs  in  groundwater  associated  with  the  HWSA  are  considered 
unlikely.  Nonetheless,  Rickenbacker  ANGB  will  propose  institutional  controls  for  the 
HWSA  and  other  groundwater  contaminated  sties  at  the  Base,  through  deed  restrictions, 
to  ensure  shallow  groundwater  is  not  extracted  for  potable  or  nonpotable  use 
(Friedstrom,  1997). 

5.2. 1.4  Summary  of  Potentially  Completed  Exposure  Pathways 

Incidental  exposure  to  onsite  COPCs  in  surface  soil  and  associated  fugitive  dust  are 
considered  completed  pathways  for  the  nonintrusive  groundskeeper  and  the  hypothetical 
onsite  worker.  Incidental  exposure  pathways  for  COPCs  in  groundwater  to  these 
receptors  are  considered  incomplete  because  of  the  typical  depth  to  groundwater  (8  to 
12  feet  bgs). 
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For  intrusive  construction  workers,  exposure  to  COPCs  may  occur  through 
incidental  ingestion  of  and  dermal  contact  with  surface  and  subsurface  soils,  inhalation 
of  fugitive  dust,  and  dermal  contact  with  COPCs  in  groundwater.  Although  exposure 
to  shallow  groundwater  is  unlikely  unless  deep  excavation  activities  occur  at  the  site,  it 
was  conservatively  assumed  that  the  proposed  construction  of  a  taxiway  or  the 
construction  of  an  airfield  support  structure  (building  or  hangar)  could  result  in  dermal 
contact  with  groundwater.  The  ingestion  of  groundwater  during  construction  activities 
is  highly  unlikely,  therefore,  this  potential  pathway  is  considered  incomplete  in  this 
analysis. 

Because  of  the  nature  of  the  site  (an  industrial/disturbed  site),  significant  use  of  the 
site  by  ecological  receptors  appear  to  be  limited  or  nonexistent.  Therefore,  ecological 
pathways  are  considered  incomplete  in  this  analysis. 

5.2.2  Estimating  Exposure-Point  Concentrations 

The  representative  exposure-point  concentration  is  defined  as  the  concentration  that 
represents  the  highest  exposure  that  could  reasonably  be  expected  to  occur  for  a  given 
exposure  pathway.  This  value  is  intended  to  account  for  both  the  uncertainty  in 
environmental  data  and  the  variability  in  exposure  parameters  (USEPA,  1992a).  The 
95-percent  UCL  concentrations  of  all  COPCs  in  the  affected  media  served  as  RME 
exposure-point  concentrations  for  each  exposure  pathway  considered  in  the  risk 
assessment. 

Fugitive  dust  in  outdoor  air  may  contain  SVOCs  and  metals  found  in  the  soil  at  the 
HWSA.  Although  the  potential  for  fugitive  dust  emissions  is  low  under  relatively 
nondisruptive  conditions  (i.e.,  activities  performed  by  groundskeepers  and  hypothetical 
onsite  workers),  intrusive  construction  workers  could  generate  fugitive  dust  during  deep 
excavation  activities.  Concentrations  of  fugitive  dust  were  developed  by  calculating  a 
particulate  emission  factor  (PEF)  based  on  USEPA  (1996c)  guidance  for  the  intrusive 
and  the  nonintrusive  onsite  workers.  The  use  of  a  PEF  allows  development  of 
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estimated  concentrations  to  which  receptors  could  be  exposed  via  inhalation  of 
contaminated  surface  dust. 

To  more  accurately  simulate  intrusive  construction  conditions,  it  was  assumed  that 
there  is  no  vegetative  cover  present  at  the  site.  Due  to  the  potentially  invasive  nature  of 
construction  activities,  it  also  was  assumed  that  intrusive  construction  workers  could  be 
exposed  to  fugitive  dust  from  subsurface  soil  as  well  as  from  surface  soils.  Thus,  the 
COPC  concentrations  in  fugitive  dust  to  which  the  construction  worker  could  be 
exposed  via  inhalation  was  assumed  to  originate  from  representative  COPC  soil 
concentrations  from  0  to  10  feet  bgs  at  the  HWSA  (i.e.,  the  statistically  derived 
exposure-point  concentration  for  soil). 

5.3  QUANTIFICATION  OF  EXPOSURE;  CHEMICAL  INTAKES 

Once  the  exposure  pathways  are  described  qualitatively  and  the  exposure 
concentrations  are  defined  quantitatively,  the  amount  of  any  one  chemical  to  which  a 
receptor  may  be  exposed  during  a  specified  time  is  estimated.  Calculating  chemical 
intakes  hinges  on  reasonable,  yet  conservative,  assumptions  about  how  each  group  of 
potential  receptors  at  a  particular  site  may  be  exposed  to  site-related  contamination. 
This  step  in  the  risk  assessment  process  is  called  quantification  of  exposure.  The  risks 
to  potential  receptors  exposed  to  site-related  contamination  are  then  estimated  by 
coupling  toxicity  data  with  quantified  exposure  data. 

Intake  estimates  are  normally  expressed  as  the  amount  of  chemical  at  the  exchange 
boundary  in  milligrams  of  contaminant  per  kilogram  of  body  weight  per  day  (mg/kg- 
day),  which  represents  an  intake  normalized  for  body  weight  over  time.  The  total 
exposure  is  then  divided  by  the  time  period  of  interest  to  obtain  an  average  exposure 
over  time.  The  time  used  to  average  exposure  is  a  function  of  the  toxicity  endpoint:  for 
noncarcinogenic  effects  it  is  the  exposure  duration,  and  for  carcinogenic  effects  it  is  a 
lifetime  (70  years). 
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This  risk  assessment  is  based  on  chronic  exposures  to  measured  COPC 
concentrations.  Short-term  (i.e.,  subchronic)  and  acute  exposures  are  not  evaluated  in 
this  risk  assessment.  Although  intrusive  construction  workers  are  assumed  to  have 
subchronic  exposures,  risks  are  evaluated  using  chronic  toxicity  values  to  be  more 
conservative  (health-protective).  As  required  by  USEPA  (1992c)  and  Ohio  EPA 
(1993b),  an  RME  exposure  scenario  is  used  in  this  risk  assessment.  When  coupled 
with  the  appropriate  toxicity  information,  intakes  calculated  using  the  RME  exposure 
parameters  result  in  RME  risk  estimates. 

Where  appropriate,  standard  default  intake  variables  as  defined  by  USEPA  (1991c) 
and  Ohio  EPA  (1993b)  were  used  in  quantilying  exposure  for  the  intrusive  construction 
worker  (e.g.,  body  weight,  breathing  rate,  lifetime).  However,  some  intake  variables, 
particularly  for  the  construction  worker,  are  based  on  best  professional  judgment.  For 
example,  the  taxi  way  construction  worker  is  conservatively  assumed  to  remain  at  the 
job  site  for  an  equivalent  of  20  8-hour  days.  This  assumption  is  based  on  best 
professional  judgment  of  a  field  engineer  at  Rickenbacker  ANGB  (Haines,  1997). 
Twenty  days  is  a  conservative  value  because  excavation  activities  likely  would  take 
only  3  work  days  (the  other  17  days  are  related  to  construction  of  the  concrete 
pavement  -  see  Appendix  G).  It  is  also  conservatively  assumed  that  excavation  would 
reach  the  upper  water-bearing  zone  (8  to  12  feet  bgs)  at  the  HWSA  even  though 
excavation  for  a  taxiway  is  typically  2  feet  deep. 

An  exposure  scenario  with  a  more  detailed  construction-related  activity  (e.g., 
building  a  foundation)  is  included  in  this  analysis  for  comparison.  This  scenario 
assumes  that  the  construction  worker  would  spend  up  to  3  months  performing 
construction-related  activities  where  exposure  to  site  contaminants  in  soil  and 
groundwater  would  be  possible.  This  scenario  is  also  very  conservative,  as  the  depth  of 
a  foundation  or  support  piers  for  existing  buildings  or  hangars  at  Rickenbacker  ANGB 
is  typically  well  above  the  UWBZ  (8  to  12  feet  bgs).  Finally,  workers  involved  in 
excavation  activities  would  not  remain  at  the  site  once  the  foundation  or  pavement  has 
been  poured  and  the  aboveground  construction  activities  have  been  initiated. 
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Calculation  of  dermal  exposure  to  groundwater  also  required  development  of  several 
additional  intake  variables.  An  exposed  surface  area  of  5,000  square  centimeters  (cm^) 
was  used  based  on  the  assumption  that  an  adult  worker's  hands,  arms  and  head  would 
not  be  covered  by  clothing,  and  therefore  could  be  exposed  to  contaminated 
groundwater.  Consistent  with  the  development  of  other  exposure  parameters,  the 
exposure  assumption  for  dermal  contact  with  groundwater  was  developed  to 
characterize  an  RME. 

If  groundwater  is  encountered  during  construction,  dermal  contact  by  a  construction 
worker  is  not  likely  to  be  continuous  over  an  8-hour  work  day.  Therefore,  it  was 
conservatively  assumed  that  a  construction  worker  would  be  in  contact  with 
groundwater  for  50  percent  of  the  8-hour  work  day  (i.e.,  exposure  time  [ET]  =  4 
hours). 

A  chemical-specific  permeability  constant  (Kp)  value  was  used  to  calculate  dermal 
intakes  from  groundwater.  All  Kp  values  were  either  calculated  or  obtained  from 
USEPA  (1992e)  Dermal  Exposure  Assessment:  Principles  and  Applications.  Using 
these  Kp  values,  a  dose  absorbed  per  unit  area  per  event  (DAgy^nt  mg/cm  ^  per  event) 
was  calculated.  The  intake  variables,  resulting  exposure  factors,  and  the  formulas  used 
to  calculate  intake  for  intrusive  construction  workers  and  nonintrusive  groundskeepers 
and  hypothetical  onsite  workers  are  shown  in  Appendix  G. 

Dermal  absorption  factors  for  soil  were  developed  based  on  studies  of  absorption 
from  soil  (USEPA,  1992e;  California  Environmental  Protection  Agency,  1994).  Ten 
percent  of  most  organics,  and  one  percent  of  inorganics  were  assumed  to  be  absorbed 
dermally,  unless  chemical-specific  absorption  factors  were  available. 

A  groundskeeper  was  conservatively  assumed  to  work  at  the  HWSA  (e.g.,  cutting 
the  grass  and  weeds)  six  times  per  year  for  5  years.  It  is  also  assumed  that  the  task 
would  take  up  to  8  hours  to  complete,  even  though  the  HWSA  is  a  small  site.  These 
assumptions  are  based  on  professional  judgment  and  are  conservative  particularly, 
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because  it  is  unlikely  that  the  same  individual  would  perform  the  activity  each  time,  for 
8  hours,  for  5  years. 

It  is  conservatively  assumed  that  the  hypothetical  onsite  worker  would  remain  at  the 
site  8  hours  per  day,  250  days  per  year  for  25  years.  Although  these  exposure 
durations  are  very  unlikely  given  the  nature  of  the  HWSA  site,  this  scenario  reflects  the 
standard  assumptions  for  an  industrial  worker  scenario  (Ohio  EPA,  1993b). 

5.4  TOXICITY  ASSESSMENT 

The  objective  of  the  toxicity  assessment  is  to  weigh  available  evidence  regarding  the 
potential  for  particular  contaminants  to  cause  adverse  effects  in  exposed  individuals  and 
to  provide,  where  possible,  an  estimate  of  the  relationship  between  the  extent  of 
exposure  to  a  contaminant  and  the  increased  likelihood  and/or  severity  of  adverse 
effects.  For  humans,  USEPA  has  conducted  numerous  toxicity  assessments  that  have 
undergone  extensive  review  within  the  scientific  community. 

The  types  of  USEPA  toxicity  values  used  in  this  risk  assessment  include  oral 
reference  doses  (RfDs),  inhalation  reference  concentrations  (RfCs),  oral  carcinogenic 
slope  factors  (CSFs),  and  inhalation  unit  risk  factors  (lURs).  RfDs  and  RfCs  are  used 
to  evaluate  systemic  (noncancer)  effects.  CSFs  and  lURs  are  used  to  evaluate 
carcinogenic  effects.  Toxicity  values  for  the  noncarcinogens  and  carcinogens  evaluated 
in  this  risk  assessment  are  presented  in  Appendix  G.  The  toxicity  information  used  in 
this  risk  assessment  was  obtained  from  the  Integrated  Risk  Information  Service  (IRIS) 
(Micromedex,  Inc.,  1997).  If  values  were  not  available  from  IRIS,  Health  Effects 
Assessment  Summary  Tables  (HEAST)  values  (USEPA,  1995)  were  used.  In  some 
cases,  toxicity  values  have  either  been  withdrawn  or  are  provisional.  For  example, 
there  is  currently  no  RfD  or  CSF  for  TCE.  Because  of  the  potential  importance  of 
TCE,  provisional  values  were  used  in  this  assessment. 
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USEPA  has  not  derived  toxicity  values  for  all  routes  of  exposure.  Most  of  the 
available  toxicity  values  are  for  oral  exposure,  although  many  inhalation  values  are 
available.  No  values  are  currently  available  for  dermal  exposure.  Dermal  toxicity 
values  were  developed  by  modifying  oral  toxicity  values  with  chemical-specific  oral 
absorption  factors  (Appendix  G).  For  those  chemicals  for  which  toxicity  values  are  not 
available  for  any  route  of  exposure,  it  may  be  appropriate  to  use  toxicity  values  derived 
for  similar  chemicals  (i.e.,  surrogates).  This  is  appropriate  for  chemicals  where  the 
toxicity  values  for  one  chemical  may  be  used  for  another  related  chemical  (e.g., 
polynuclear  aromatic  hydrocarbons).  For  most  chemicals,  however,  there  is  no 
chemical  that  is  similar  enough  to  justify  the  use  of  toxicity  information  for  a  surrogate; 
therefore,  these  chemicals  cannot  be  quantitatively  evaluated  in  the  risk  assessment. 

5.5  RISK  CHARACTERIZATION 

To  characterize  risk,  toxicity  and  exposure  assessments  were  summarized  and 
integrated  into  quantitative  expressions  of  risk.  To  characterize  potential  noncancer 
effects,  comparisons  were  made  between  projected  intakes  of  chemicals  and  chronic 
toxicity  values.  To  characterize  potential  carcinogenic  effects,  probabilities  that  an 
individual  would  develop  cancer  over  a  lifetime  of  exposure  were  estimated  from 
projected  intakes  and  chemical-specific  dose-response  information.  Major  assumptions, 
scientific  judgments,  and,  to  the  extent  possible,  estimates  of  the  uncertainties  embodied 
in  the  assessment  were  also  considered  in  the  analysis. 

The  current  and  future  land  uses  at  the  HWSA  were  assumed  to  involve 
predominantly  nonintrusive  maintenance  and  intrusive  construction  activities, 
respectively.  The  RME  chemical-specific  hazard  quotients  (HQs),  total  His,  and  cancer 
risk  estimates  for  the  aforementioned  exposure  routes  are  presented  in  Appendix  G. 
Table  5.6  summarizes  the  RME  risk  estimates  developed  for  current  and  future 
receptors  that  could  be  exposed  to  existing  levels  of  site  contamination  at  the  HWSA. 
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5.5.1  Risk  Estimates  for  Hypothetical  Current  Receptors 

Ohio  EPA  (1995b)  states  that  a  cumulative  HI  greater  than  1  or  a  cumulative 
carcinogenic  risk  greater  than  10'^  is  unacceptable  and  necessitates  remediation  and/or 
appropriate  control  measures  to  protect  human  health.  The  Ohio  EPA  (1995b) 
memorandum  goes  on  to  state  that  “when  site-specific  risk  assessments  are  conducted 
for  an  industrial-use  scenario,  a  risk  goal  of  lO"^  may  be  used  provided  a  demonstration 
is  made  that  the  cumulative  risk  from  potential  offsite  exposure  on  neighboring  property 
is  less  than  10'^”.  In  this  assessment,  the  risk  target  goal  is  10'^;  however,  given  that 
the  HWSA  is  clearly  an  industrial  site,  risks  that  slightly  exceed  this  goal  are 
considered  acceptable,  particularly  if  the  exposure  scenario  and  assumed  exposure 
pathways  are  unlikely. 

The  cumulative  RME  HI  for  a  groundskeeper  is  0.003,  well  below  the  threshold 
value  of  1 .  The  cumulative  cancer  risk  estimate  for  this  receptor  is  4.34  x  10'^,  which 
is  well  below  the  Ohio  EPA  target  of  1  x  10'^. 

The  cumulative  RME  HI  for  a  hypothetical  onsite  worker  is  0.125,  which  is  below 
the  threshold  value  of  1.  The  cumulative  cancer  risk  estimate  is  9.05  x  10‘^.  Because 
the  potential  for  actual  exposure  for  this  receptor  is  believed  to  be  low  or  nonexistent  at 
the  HWSA,  and  because  of  the  hypothetical  nature  of  this  scenario,  the  cumulative 
cancer  risk  is  believed  to  be  acceptable  even  though  it  exceeds  the  target  risk  level 
(1x10-5).  In  addition,  it  is  below  the  1  x  lO"^  risk  level  for  industrial  sites  discussed 
above.  As  stated  earlier,  there  is  little  reason  to  assume  that  a  worker  would  be 
working  at  this  small  site,  8  hours  per  day,  250  days  per  year,  for  25  years. 

5.5.2  Risk  Estimates  for  Hypothetical  Future  Receptors 

The  cumulative  RME  HI  for  a  taxi  way  construction  worker  is  0.45,  which  is  below 
the  threshold  value  of  1.  The  cumulative  cancer  risk  estimate  for  the  taxiway 
construction  worker  is  2.99  x  10  ®.  The  cumulative  RME  cancer  risk  total  is  below  the 
Ohio  EPA  target  of  1  x  10®,  indicating  an  acceptable  risk  level.  As  suggested  earlier, 

the  construction  of  a  taxiway  is  the  most  likely  future  scenario  for  the  HWSA. 
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If  a  more  conservative  and  intrusive  construction  scenario  is  considered  (i.e., 
construction  of  a  hangar),  the  cumulative  HI  is  2.02,  and  the  cancer  risk  estimate  is 
1.35  X  10'5.  Because  the  HI  is  above  the  threshold  value  of  1  and  the  cancer  risk 
estimate  is  slightly  above  the  Ohio  EPA  target  of  1  x  10'^  (but  still  below  the  Ohio  EPA 
target  of  1  x  10"*  for  industrial  sites),  these  risk  estimates  require  additional 
consideration.  In  this  scenario  (and  in  the  construction  of  the  taxiway),  90  percent  of 
the  cancer  risk  and  98  percent  of  the  noncancer  hazard  are  associated  with  exposure  to 
groundwater.  Because  of  this,  the  conservative  assumptions  that  are  a  part  of  this 
scenario  need  to  be  emphasized. 

First  of  all,  it  is  unlikely  that  a  building  will  be  constructed  over  the  HWSA;  a 
taxiway  with  support  aprons  is  the  planned  future  land  use.  A  90-day  excavation  period 
as  conservatively  assumed  for  this  activity  is  unlikely.  A  more  realistic  excavation 
period  is  20  days  (the  assumption  conservatively  used  for  the  construction  worker 
building  a  taxiway).  It  also  is  improbable  that  a  construction  worker  would  have 
dermal  contact  with  groundwater  given  the  depth  to  groundwater  and  the  absence  of 
deep  foundations  or  basements  as  design  elements  in  the  area.  Also,  the  HQs 
associated  with  antimony,  cadmium  and  manganese  (72  percent  of  the  HI)  are  the  result 
of  dermal  RfDs  that  are  based  on  conservative  chemical-specific  oral  absorption  factors. 

In  addition,  the  inclusion  of  dermal  absorption  of  metals  in  this  risk  assessment  is 
very  conservative  and  not  uniformly  considered  by  the  USEPA  as  a  significant 
exposure  pathway.  Within  some  USEPA  regions,  it  is  acceptable  to  assume  no  dermal 
contact  exposures  for  metals  in  soil  and  groundwater  (USEPA  Region  8,  1994).  If 
default  oral  absorption  factors  had  been  used  for  antimony,  cadmium,  and  manganese, 
or  if  the  dermal  exposure  pathway  had  been  eliminated  for  metals,  the  overall  HI  would 
have  been  less  than  1  for  all  scenarios  shown  in  Table  5.6.  If  based  on  this  information 
there  is  still  a  concern  associated  with  the  potential  cancer  risk  and  noncancer  hazards, 
some  type  of  institutional  control  (deed  restrictions)  prohibiting  future  excavations 
deeper  than  8  feet  bgs  at  the  site  may  be  warranted. 
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Even  though  dermal  exposure  to  groundwater  is  highly  unlikely,  it  is  clear  that  select 
organics  (e.g.,  VC  and  TCE)  in  groundwater  contribute  significantly  to  the  potential 
risks  to  future  construction  workers.  Because  of  this,  trends  associated  with  the 
concentrations  of  the  most  significant  organics  in  groundwater  over  time  should  not  be 
overlooked  in  this  analysis.  The  reduction  of  VOCs  (i.e.,  benzene,  DCE,  and  VC)  in 
groundwater  at  the  HWSA  as  a  result  of  natural  attenuation  will,  with  time,  reduce  the 
risks  associated  with  groundwater  exposures. 

5.5.3  Summary/Discussion  of  Results 

The  results  of  this  risk  assessment  demonstrate  that  measured  concentrations  of 
COPCs  in  soils  and  groundwater  at  the  HWSA  do  not  result  in  HQs  greater  than  the 
noncancer  threshold  limit  of  1  for  any  current  receptor  groups  or  for  the  most  likely 
future  receptor  group  (taxiway  construction  worker).  While  the  HQ  does  exceed  the 
threshold  limit  for  the  building  construction  worker  based  on  extremely  conservative 
exposure  assumptions,  instimtional  controls  that  prohibit  excavation  deeper  than  8  feet 
bgs  will  ensure  noncancer  hazards  for  all  receptor  scenarios  are  less  than  1.  V/hile  the 
nonintrusive  hypothetical  onsite  worker  and  the  intrusive  construction  worker 
(building/hangar)  scenarios  slightly  exceed  the  cancer  target  risk  level  of  lO-^,  the 
exposure  assumption  used  in  these  scenarios  also  are  extremely  conservative  and 
unlikely.  Nevertheless,  both  exceedances  are  still  below  the  10-^  level  that  is 
considered  acceptable  for  industrial  sites. 

5.6  UNCERTAINTY  CHARACTERIZATION  AND  ANALYSIS 

All  risk  assessments  involve  the  use  of  assumptions,  judgments,  and  imperfect  data 
to  varying  degrees.  This  results  in  uncertainty  in  the  final  estimates  of  hazard  and  risk. 
This  section  describes  the  likelihood  that  the  approaches  incorporated  into  this  risk 
assessment  either  overestimate  or  underestimate  the  actual  risks  associated  with 
exposure  to  site-related  organic  chemical  concentrations,  pursuant  to  Ohio  EPA  (1993a 
and  1993b)  guidance.  Risk  assessment  in  general,  as  it  is  currently  practiced,  is  highly 
conservative  and  often  based  on  extremely  conservative  assumptions  and  scenarios. 
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There  are  several  types  of  uncertainty  associated  with  the  risk  assessment  process. 
The  first  type  concerns  the  initial  selection  of  substances  for  analyses  and  the 
uncertainties  associated  with  data  quality.  Another  area  of  uncertainty  involves  the 
selection  of  exposure  scenarios  that  are  conservative  (i.e.,  protective  of  human  health), 
and  yet  are  realistic  and  probable.  Additional  uncertainties  are  inherent  in  the  exposure 
assessment  for  individual  substances  and  individual  exposures.  Those  uncertainties  are 
driven  by  the  degree  of  reliability  of  the  chemical  monitoring  data,  the  models  used  to 
estimate  exposure-point  concentrations  in  the  absence  of  monitoring  data,  and  the 
receptor  intake  parameters  (e.g.,  exposure  factors).  The  availability  of  toxicity 
information  for  the  COPCs  at  the  site  to  address  all  routes  of  potential  exposure  (e.g., 
dermal  exposure)  is  another  area  of  uncertainty.  Finally,  additional  uncertainties  are 
incorporated  into  the  risk  assessment  process  when  exposures  to  several  substances  are 
summed  to  develop  cumulative  risks. 

5.6.1  Data  Uncertainties 

Inorganic  chemicals  were  compared  to  background  levels  and  eliminated  if  site 
concentrations  did  not  exceed  background  levels.  It  is  possible  that  some  of  the 
chemicals  not  retained  for  risk  analysis  may  be  present  as  a  result  of  anthropogenic 
activities.  It  is  possible,  although  unlikely,  that  the  elimination  of  the  anthropogenic 
fraction  of  these  inorganic  chemicals  present  at  these  sites  could  lead  to  an 
underestimation  of  risk.  Chemicals  were  not  eliminated  from  the  quantitative  risk 
assessment  based  on  any  detection-frequency  analysis,  and  this  approach  possibly 
resulted  in  an  overestimation  of  risks  (e.g.,  SVOCs  in  soil). 

To  calculate  the  95-percent  UCL,  chemicals  detected  in  at  least  one  sample  were 

assumed  to  be  present  in  all  nondetect  samples.  Statistical  analyses  (mean,  standard 

deviation,  95-percent  UCL,  etc.)  were  then  performed  on  all  data  by  evaluating  detects 

in  combination  with  nondetects.  In  some  cases,  especially  for  VOCs  and  SVOCs  in 

groundwater,  maximum  values  were  used  instead  of  95-percent  UCL  values  if  a 

nonparametric  UCL  could  not  be  accurately  determined.  Especially  for  these  types  of 

scenarios,  use  of  the  95-percent  UCL  or  the  maximum  measured  concentration  as  the 
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concentration  term  may  overestimate  the  overall  amount  of  chemical  present  in  the 
exposure  medium  and,  consequently,  the  risk  posed  by  the  chemical. 

5.6.2  Exposure  Uncertainties 

A  significant  part  of  a  risk  assessment  is  the  estimation  of  risks  that  are  based  on 
receptor  exposure;  if  exposure  of  receptors  does  not  occur,  no  risks  are  present. 
Although  this  assessment  qualitatively  identifies  the  probability  of  the  exposure  pathway 
occurring,  the  quantitative  risk  estimates  for  those  receptor  groups  where  exposure  is 
possible  but  unlikely  will  be  overestimated.  Additionally,  in  the  risk  assessment,  it  is 
assumed  that  each  unique  receptor  is  exposed  to  the  same  contaminant  concentrations. 
This  assumption  tends  to  overestimate  risk  because  each  individual  receptor  will  not 
realistically  be  exposed  to  precisely  the  same  contaminant  concentrations. 

5.6.3  Uncertainty  in  Exposure-Point  Concentration  and  Intake  Values 

There  is  also  uncertainty  associated  with  estimating  exposure-point  concentrations 
and  the  matrix-specific  intake  factors,  including  uncertainty  associated  with  intake 
values  and  their  respective  default  values  for  the  RME  exposure  scenarios.  Uncertainty 
arises  in  the  assumption  that  current  and  future  nonintrusive  receptors  will  be  exposed 
to  a  mixed  (surface  plus  subsurface)  soils  stratum.  By  not  evaluating  the  soil  strata  on  a 
discrete  basis,  and  assuming  all  strata  are  combined,  underestimation  or  overestimation 
of  risks  may  occur.  Assuming  that  a  receptor  will  be  exposed  to  the  maximum 
concentration  detected,  regardless  of  the  soil  strata  from  which  the  detection  occurred, 
could  result  in  an  overestimation  of  risk.  In  groundwater  and  soil,  exposure-point 
concentrations  are  assumed  to  remain  constant  over  time,  while  all  organic  compounds 
are  subject  to  concentration  decreases  due  to  destructive  and  non-destructive  attenuation 
mechanisms  (Section  4.4). 

The  models  used  to  estimate  exposure  via  a  particular  route  can  introduce  a 
considerable  amount  of  uncertainty.  In  particular  the  calculations  of  dose  for  dermal 
exposure  to  groundwater  or  soil  introduce  relatively  large  amounts  of  uncertainty.  The 
exposure  estimates  incorporate  several  factors  for  which  there  is  little  chemical-specific 
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experimental  information  available  (i.e.,  permeation  rates  through  skin,  bioavailability 
of  chemicals  bound  in  soil,  or  length  of  time  soil  remains  in  contact  with  skin). 
Without  specific  information,  it  is  necessary  to  make  assumptions  about  the  behavior  of 
chemicals  in  soils.  Uncertainty  will  be  introduced  into  the  risk  assessment  to  the 
degree  that  the  assumptions  used  in  these  models  are  inaccurate.  In  general 
assumptions  are  made  which  will  tend  to  make  the  model  results  conservative  (health 
protective).  For  example  the  non-steady  state  model  recommended  by  USEPA  (1992e) 
in  Dermal  Exposure  Assessment:  Principles  and  Applications  was  used  to  calculate  the 
dose  of  organic  contaminant  absorbed  dermally  from  groundwater.  USEPA  states  that 
this  approach  provides  a  more  conservative  total  absorbed  dose  over  the  traditional 
steady-state  equation. 

Standard  assumptions  regarding  body  weight,  duration  of  exposure,  life  expectancy, 
receptor  population  characteristics,  and  lifestyle  were  made  to  reflect  the  RME 
exposure  to  individuals  for  each  pathway  evaluated.  The  assumption  for  RME  reflects 
a  conservative  (health-protective)  approach.  Because  of  this,  the  RME  most  likely  will 
overestimate  actual  risk. 

Exposure  variables  for  this  risk  assessment  were  taken  from  current  USEPA  and 
Ohio  EPA  guidance,  when  available.  However,  some  exposure  scenario  intake  values 
are  location-specific  and  reflect  professional  judgment.  For  example,  the  duration  and 
frequency  of  exposure  to  soils  via  several  exposure  routes  for  the  groundskeeper  and 
the  future  construction  worker  are  unknown,  and  professional  judgment  was  used. 
Judgment  was  applied  with  the  intention  of  overestimating,  rather  than  underestimating 
the  upper-bound  risk  estimate. 

5.6.4  Uncertainty  in  the  Toxicity  Assessment 

Some  uncertainty  is  inherent  in  the  toxicity  values  used  for  the  assumed  duration  of 
exposure  assessed.  These  uncertainties  are  compounded  under  the  assumption  of  dose 
additivity  for  multiple  substance  exposure.  That  assumption  ignores  possible 
synergisms  or  antagonisms  among  chemicals,  and  assumes  similarity  in  mechanisms  of 
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action  and  metabolism.  Another  assumption  is  that  all  the  toxicity  values  used  have  an 
equal  degree  of  reliability,  which  in  reality  is  not  the  case.  Overall,  these  assumptions 
would  tend  to  overestimate  hazards  and  risks.  Because  toxicity  constants  for  cancer 
generally  are  based  on  the  95-percent  UCL,  risks  tend  to  be  overestimated. 

Not  all  organic  chemicals  detected  can  be  evaluated  quantitatively  for  health  effects 
because  toxicity  values  do  not  exist  for  all  chemicals.  The  lack  of  toxicity  data  tends  to 
underestimate  risk,  therefore,  the  more  chemicals  that  lack  toxicity  data,  the  greater  the 
tendency  is  for  risk  underestimation.  To  help  avoid  this  potential  underestimation, 
provisional  or  withdrawn  toxicity  values  were  used  in  the  assessment  particularly  for 
identified  COPCs  (e.g.,  TCE). 

There  is  uncertainty  associated  with  the  use  of  dermal  absorption  factors  used  in  the 
conversion  of  oral  toxicity  values  to  dermal  toxicity  values.  Use  of  dermal  toxicity 
values  based  on  converted  oral  toxicity  values  introduces  uncertainty  due  to  potential 
differences  in  point-of-entry  effects  and  potential  differences  in  metabolic 
activation/deactivation  in  dermally  absorbed  doses.  This  could  tend  to  either 
overestimate  or  underestimate  risk. 

Whenever  multiple  absorption  factors  exist  for  a  particular  chemical,  the  most 
stringent  factor  for  the  various  chemical  forms  was  selected.  This  also  may  lead  to  an 
overestimation  of  risk. 

Regarding  noncancer  health  effects,  the  application  of  uncertainty  factors  to  no¬ 
observed-adverse-effect  level  (NOAEL)  for  a  chemical  in  an  animal  study  for  animal- 
to-human  extrapolation  adds  additional  uncertainty  to  the  toxicity  assessment.  The 
application  of  scaling  or  uncertainty  factors  may  result  in  an  overestimation  of  risk. 

5.6.5  Uncertainty  in  Risk  Characterization 

Uncertainties  in  the  risk  characterization  process  reflect  the  cumulative  effects  of 
uncertainties  in  all  preceding  risk  analysis  steps.  Overall,  the  assumptions  in  this  risk 
assessment  tend  to  overestimate  risk.  The  results  of  the  risk  assessment  are  supported 
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by  the  risk  screening  evaluation  for  all  analytes  presented  in  the  work  plan  and 
expanded  in  Section  5.1.  The  “risk-drivers,”  arsenic  in  soil  and  VC  and  TCE  in 
groundwater,  were  identified  as  potentially  significant  site-related  COPCs  based  on  the 
comparison  between  maximum  concentrations  and  conservative  industrial  PRGs. 

5.7  SITE-SPECIFIC  TARGET  LEVELS 

The  results  of  this  risk  assessment  were  used  as  the  basis  for  developing  SSTLs  (i.e., 
risk-based  health  standards)  for  COPCs  in  impacted  media  at  the  HWSA.  The  primary 
intent  for  developing  these  standards  that  include  exposure  assumptions  more 
representative  of  actual  site  conditions  are  to  determine  whether  current  or  future  site 
concentrations  of  COPCs  present  an  unacceptable  risk  to  current  and  future  receptors 
and  to  provide  a  mechanism  or  reference  to  compare  against  during  confirmation 
sampling. 

The  objective  of  developing  SSTLs  is  to  define  the  concentration  for  each  COPC  that 
can  persist  in  onsite  environmental  media  and  not  result  in  an  individual  risk  greater 
than  1  X  10'®  for  carcinogenic  chemicals  or  an  HQ  of  1  for  noncarcinogenic  chemicals 
for  each  receptor  group  given  the  site-specific  exposure  assumptions  incorporated  into 
the  risk  assessment. 

The  risk  calculations  indicate  that  the  major  chemical  contributors  to  cumulative 
risks  are  VC  and  TCE  in  groundwater  (Appendix  G).  However,  the  individual 
estimated  risk  due  to  exposure  to  any  specific  COPC  for  each  route  of  exposure 
considered  in  the  risk  assessment  is  essentially  less  than  1  x  10  ^  This  means  that  the 
individual  concentrations  of  COPCs  in  both  soil  and  groundwater  are  not  sufficient  to 
cause  unacceptable  carcinogenic  health  risks. 

The  exposure  assumptions  used  in  the  risk  assessment  were  used  to  derive  the 
SSTLs.  Because  groundwater  represented  90  percent  of  the  cancer  risk  and  98  percent 
of  the  noncancer  risks  for  the  construction  worker  scenarios,  SSTLs  for  groundwater 
were  developed  for  comparison  against  future  confirmatory  sample  results.  SSTLs 
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were  not  developed  for  COPCs  in  soil  based  on  the  relatively  low  risk  posed  by 
chemicals  in  this  medium.  Table  5.7  presents  the  SSTLs  for  groundwater  that  are 
protective  of  onsite  construction  workers  and  compares  these  standards  to  the  maximum 
detected  and  95-percent  UCL  concentrations  for  groundwater  based  on  the  June/July 
1997  groundwater  sampling  event.  Calculations  used  in  the  development  of  these 
SSTLs  are  shown  in  Appendix  H. 

As  can  be  seen  from  Table  5.7,  the  maximum  measured  concentrations  of  1.5  mg/L 
for  TCE  and  0.6  mg/L  for  VC,  the  most  significant  groundwater  COPCs,  are  below  the 
respective  SSTLs  of  21.6  mg/L  and  2.9  mg/L  for  the  taxiway  construction  worker 
scenario.  These  same  concentrations  also  are  below  the  SSTLs  derived  for  the  building 
construction  scenario.  For  bis(2-ethylhexyl)phthalate,  the  only  groundwater  SVOC 
retained  for  further  evaluation  in  the  risk  assessment,  the  maximum  detected 
concentration  (during  the  June/July  1997  sampling  event)  is  approximately  3  to  4  orders 
of  magnitude  less  than  the  SSTLs  shown.  Considering  the  taxiway  worker  exposure 
scenario,  bis(2-ethylhexyl)phthalate  contributes  only  1  percent  of  the  cancer  risk  and 
less  than  1  percent  of  the  noncancer  risk  for  the  groundwater  dermal  contact  route 
(Appendix  G).  The  only  SSTL  exceedance  based  on  June/ July  1997  sample  results  is 
antimony  under  the  building  construction  worker  scenario.  The  primary  reason  for  this 
exceedance  is  the  result  of  noncancer  risks  exceeding  1  because  conservative  chemical- 
specific  oral  absorption  factors  were  used  to  develop  the  dermal  RfD  for  antimony 
(Section  5.5.2).  Given  this  SSTL  exceedance,  it  is  important  to  reemphasize  that 
unacceptable  noncancer  hazards  only  result  for  antimony  if  a  construction  worker  is  in 
direct  dermal  contact  with  groundwater  for  90  days.  These  health  standards  for 
groundwater  reiterate  the  findings  of  the  risk  assessment:  exposure  pathways  involving 
groundwater,  given  the  type  of  exposure  that  is  likely  to  occur  at  these  sites,  do  not 
result  in  significant  human  health  risks. 

The  impact  of  natural  chemical  attenuation  processes  on  COPC  concentrations  at 
potential  exposure  points  was  not  incorporated  into  the  development  of  these  SSTLs.  If 
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TABLE  5.7 

SITE-SPECIFIC  TARGET  LEVELS  FOR  COPCs  IN  GROUNDWATER 
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current  and  future  site  concentrations  are  below  these  target  levels,  land  use  controls, 
implemented  in  the  form  of  a  deed  restriction,  would  afford  the  desired  level  of 
protectiveness  (i.e.,  carcinogenic  and  noncarcinogenic  risks  would  be  below  the 
threshold  risk  levels  established  by  Ohio  EPA  and  USEPA).  If  a  building  is  to  be 
constructed  at  the  site  (instead  of  a  taxiway  and/or  support  aprons)  and  the  excavation  is 
expected  to  be  greater  than  8  feet  bgs  and  site  COPC  concentrations  (e.g.,  antimony) 
persist  at  levels  above  the  SSTLs  established  for  the  building  construction  worker 
scenario,  then  contingency  actions  may  be  necessary. 
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SECTION  6 

IMPLEMENTATION  OF  PROPOSED  CLOSURE  ACTIVITIES 

This  section  describes  the  actions  proposed  to  be  implemented  at  the  HWSA  to 
facilitate  closure  of  the  unit.  Additional  soil,  soil  gas,  and  groundwater  sampling  at  the 
HWSA  has  been  performed  to  supplement  site  data  from  earlier  investigations  in 
determining  the  nature  and  extent  of  contamination  at  the  site,  and  for  use  in  a  site- 
specific  risk  assessment  based  on  current  and  future  land  use  scenarios.  The  risk 
assessment  demonstrated  that  concentrations  of  organic  and  inorganic  compounds  in 
soil  and  groundwater  do  not  pose  unacceptable  carcinogenic  risks  or  noncancer  hazards 
to  current  or  future  receptors.  It  also  was  shown  that  extensive  dermal  contact  with  site 
groundwater,  while  unlikely,  represents  the  most  significant  potential  human  receptor 
exposure  pathway.  Considering  these  findings  a  closure  approach  based  on  continued 
groundwater  monitoring  for  eight  consecutive  quarters  and  institution  of  land-use 
controls  is  proposed.  Post-closure  monitoring  which  was  proposed  in  the  February 
1997  amended  closure/post-closure  plan  (Parsons  ES,  1997a)  will  not  be  necessary 
considering  the  proposed  risk-assessment  based  closure  and  completion  of  confirmation 
monitoring  during  the  closure  period. 

6.1  PROPOSED  CLOSURE  APPROACH 

To  implement  closure  of  both  soils  and  groundwater,  the  following  activities  have 
been  completed  or  are  proposed  to  be  completed: 

•  Removal  of  the  remaining  four  USTs  (completed  February  1995); 

•  Decontamination  of  Building  560  by  cleaning  the  building  and  the  drum  wash  pad 
(completed  April  1996); 
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•  Installation  of  10  new  monitoring  wells  in  the  vicinity  of  the  HWSA  and 
comprehensive  groundwater  sampling  from  37  site  monitoring  wells  (completed 
July  1997); 

•  Sampling  of  soil  and  soil  gas  in  the  vicinity  of  Building  560  (completed  August 
1997); 

.  Treatability  testing  for  determination  of  the  effectiveness  of  air  injection 
bio  venting,  in  the  event  residual  organic  soil  contamination  required  limited 
remediation  based  on  the  findings  of  the  risk  assessment  (completed  August 
1997); 

•  Treatability  testing  for  determination  of  the  effectiveness  of  air  sparging  near 
ESMP-17S  in  the  event  groundwater  in  the  vicinity  of  the  site  required  in  situ 
remediation  based  on  the  findings  of  the  risk  assessment  (completed  December 
1997); 

•  Establishment  of  risk-based  SSTLs  (health  standards)  for  the  HWSA  based  on  a 
comprehensive  site  risk  assessment  (results  presented  in  Section  5); 

•  Natural  oxidation  of  dissolved  BTEX  and  natural  reductive  dehalogenation  of 
dissolved  chlorinated  VOCs  (in  progress); 

•  Installation  of  one  additional  monitoring  well  cluster  downgradient  of  MW-IOIS 
and  MW-IOID  in  order  to  completely  delineate  the  extent  of  the  chlorinated  VOC 
plume  (proposed); 

•  Continued  monitoring  of  the  groundwater  COPCs  identified  in  the  risk  assessment 
(proposed).  Based  on  the  findings  presented  in  Section  4  and  Section  5,  a  revised 
monitoring  well  network  is  shown  on  Figure  6.1  and  discussed  in  Sections  6.3.1 
and  6.3.2; 
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•  Institution  of  land-use  controls  through  a  deed  restriction  upon  transfer  of  the 
HWSA  property  (proposed);  and 

•  Eventual  exposure  control  by  installation  of  taxiway  (proposed  as  future  land 
use). 

6.2  ACCESS  CONTROL 

During  closure  activities,  the  site  will  be  secured  with  a  chain-link  fence,  with 
padlocked  gates  to  limit  access  in  compliance  with  OAC  3745-68-9.  The  fence  will  be 
removed  prior  to  construction  of  the  taxiway  or  implementation  of  contingency  actions, 
if  necessary.  Limiting  access  to  the  site  will  be  unnecessary  following  construction  of 
the  taxiway. 

6.3  CLOSURE  FIELD  ACTIVITIES 

Many  of  the  activities  to  be  completed  as  a  part  of  the  closure  will  be  field-related 
activities.  These  activities  are  described  in  detail  below. 

Because  of  known  contamination  in  groundwater,  an  alternate  groundwater 
monitoring  system,  in  accordance  with  OAC  3745-65-90  (D),  has  been  implemented  at 
the  site.  The  current  monitoring  network  as  detailed  in  the  February  1997  amended 
closure/post-closure  plan  (Parsons  ES,  i997a)  relies  on  quarterly  sampling  from  19 
monitoring  wells  installed  prior  to  1997.  While  this  network  complies  with  OAC  3745- 
65-91  (A,  B,  C)  and  3745-65-92  (A,  E),  it  does  not  incorporate  the  findings  of  the  1997 
assessment  activities  (Section  4)  or  the  site-specific  risk  assessment  (Section  5)  as 
presented  in  this  amended  closure  plan.  The  monitoring  network  and  sampling  and 
analysis  procedures  as  outlined  below  comply  with  the  above-cited  OAC  rules,  and 
consider  findings  that  have  been  previously  reported.  Upon  Ohio  EPA  approval  of  this 
closure  plan,  the  following  expanded  monitoring  well  network  will  be  established  and 
sampled. 
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6.3.1  Monitoring  Well  Installation 

Twenty  monitoring  wells  or  points  will  be  used  to  conduct  quarterly  monitoring  at 
the  site  (Figure  6.1).  Eighteen  of  these  sampling  locations  have  been  used  to  define  the 
nature  and  extent  of  contamination  at  the  site  prior  to,  and/or  during,  closure  activities. 
However,  two  additional  sampling  points  will  be  required  to  determine  the 
downgradient  extent  of  chlorinated  VOC  contamination  in  groundwater.  Also,  the 
three  0.5-inch  ID  monitoring  points  (ESMP-12S,  -13S,  and  -17S)  in  the  proposed 
monitoring  network  will  be  abandoned  and  replaced  with  2-inch  monitoring  wells 
screened  at  the  same  depths  as  the  existing  monitoring  points. 

Besides  the  replacement  of  ESMP-12S,  -13S,  and  -17S,  two  additional  wells  (one 
shallow  and  one  deep)  will  be  installed  and  sampled  as  part  of  closure  confirmation 
sampling  activities.  These  two  wells  will  be  installed  approximately  60  feet 
downgradient  from  monitoring  wells  MW-IOIS  and  D,  and  will  be  used  with  other  site 
monitoring  wells  to  assess  the  extent  of  dissolved  contamination  downgradient  from  the 
HWSA.  Based  on  the  sand  zones  encountered  during  the  drilling  of  MW-IOIS  and  D, 
the  new  wells  will  be  drilled  to  depths  of  approximately  13.5  and  21.5  feet  bgs,  and 
completed  as  described  in  OAC  3745-65-91  (C).  These  wells  and  the  other  18  wells 
shown  on  Figure  6.1  will  be  sampled  using  methods  described  in  Appendix  I. 
Groundwater  samples  collected  from  these  wells  will  be  used  to  confirm  site 
groundwater  compliance  with  the  SSTLs  presented  in  Section  5.7. 

6.3.2  Groundwater  Monitoring,  Sampling  and  Analysis 

Following  the  installation  of  the  new  well  pair  downgradient  from  MW-IOIS  and  D, 
the  20  wells  comprising  the  monitoring  well  network  to  be  used  during  closure 
monitoring  (Figure  6.1)  will  be  sampled  for  eight  consecutive  quarters  for  the  analytes 
listed  in  Table  6.1.  Maximum  detected  concentrations  from  each  quarterly  monitoring 
event  will  be  compared  to  the  risk-based  SSTLs  listed  in  Table  6.1  to  ensure  that 
dissolved  COPC  concentrations  remain  below  levels  developed  to  be  protective  of 
human  health  and  the  environment,  considering  future  land  use  plans  (installation  of  a 
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TABLE  6.1 

RISK-BASED  HEALTH  STANDARDS  FOR 
GROUNDWATER  COMPLIANCE  MONITORING 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 


Analvte 

Groundwater 

Health  Standard 

_ _ 

Metals^ 

Antimony 

0.256 

Arsenic 

15.3 

Cadmium 

0.639 

Manganese 

44.1 

Thallium 

5.11 

Volatile  Organics^ 

1 , 1-Dichloroethene 

4.19 

1 ,2-Dichloroethane 

83.5 

Benzene 

69.8 

cis-l  ,2-Dicliloroethene 

51.1 

Trichloroethene 

21.6 

Vinyl  Chloride 

2.9 

Health  standards  based  on  the  site-specific  tai^et  levels  (SSTL)  for  a  construction  worker 
installing  a  taxiway  and  site-specific  determination  of  groundwater  concentrations  which 
do  not  present  cancer  risks  greater  than  10*^  and  noncancer  hazards  greater  than  1 . 

^  mg/L  =  milligrams  per  liter. 

^  Analyzed  by  USEPA  Method  SW6010A  by  trace  instrumenUtion  (^pendix  I). 

^  Analyzed  by  USEPA  Method  SW8260  (Appendix  I). 
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taxiway)  for  the  site.  In  addition,  sampling  results  will  be  used  to  confirm  stability  of 
metals  contamination  and  the  CAH  plume,  and  to  ensure  downgradient  migration  does 
not  extend  beyond  the  Rickenbacker  ANGB  boundary  (Hangar  Avenue).  Results  of 
these  groundwater  monitoring  activities  will  be  submitted  to  Ohio  EPA  in  an  annual 
report  as  required  by  OAC  3745-65-93.  If  analytical  results  remain  below  the  SSTLs 
listed  in  Table  6.1  for  eight  consecutive  quarters,  and  the  existing  contaminant  plume 
remains  stable,  a  petition  for  a  risk-based  closure  will  be  submitted. 

Groundwater  samples  will  be  collected  in  accordance  with  methods  described  in 
Appendix  I.  Groundwater  samples  will  be  collected  for  analysis  of  VOCs  by  USEPA 
Method  SW8260  and  for  the  five  metals  shown  in  Table  6.1  by  USEPA  Method 
SW6010A  by  trace  instrumentation.  Samples  will  be  collected  and  groundwater 
elevations  will  be  determined  during  each  quarterly  monitoring  event.  Based  on  their 
relative  immobility,  low  frequency  of  detection  (Section  4. 2. 2. 2  and  Appendix  E),  and 
low  contribution  to  site  risk  (Section  5.7),  groundwater  samples  will  not  be  analyzed 
for  SVOCs. 

6.3.3  Site  Inspection  and  Maintenance 

Applicable  RCRA  interim  status  requirements  described  in  OAC  3745-66-13(b)(2) 
will  be  maintained  during  closure  activities  to  prevent  threats  to  human  health  and  the 
environment.  The  applicable  requirements  include  the  following: 

•  Maintenance  of  site  security  through  the  upkeep  of  the  existing  fence,  prevention 
of  unauthorized  entry,  and  preventing  unnecessary  physical  contact  with  or 
disturbance  of  contaminated  media; 

•  Training  site  personnel  in  proper  hazardous  waste  management  procedures  (see 
Appendix  J); 

•  Maintaining  communication  regarding  the  site  with  local  police,  fire,  and  spill 
response  authorities;  and 
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•  Continued  groundwater  monitoring  to  confirm  continued  compliance  with 
established  risk-based  health  standards  (SSTLs)  for  the  site. 

During  each  of  the  quarterly  groundwater  monitoring  events,  the  site  will  be 
inspected,  and  regular  maintenance  and  repair  activities  will  be  completed.  The  site 
building  (Building  560),  fence,  gate,  and  padlocks  will  be  inspected  for  damage  due  to 
use,  abuse,  wear,  vandalism,  or  weathering.  If  any  damage  is  noted  during  the 
quarterly  inspections,  the  damage  will  be  immediately  repaired  or  damaged  items  will 
be  replaced.  All  damage  and  repair  or  maintenance  actions  will  be  noted  in  a  field 
logbook  and  in  the  annual  report  to  the  Ohio  EPA. 

For  the  groundwater  monitoring  network,  the  inspection  program  will  consist  of 
checking  each  well  for  the  following; 

•  Damaged  protective  casings; 

•  Damaged  well  casings; 

•  Missing  or  damaged  well  covers,  caps,  or  locks; 

•  Presence  of  foreign  objects  in  wells; 

•  Heaving  or  subsidence  of  the  wells; 

•  Damaged  concrete  pads; 

•  Silting  of  the  wells;  and 

•  Other  signs  of  unauthorized  use,  abuse,  vandalism,  or  deterioration. 

If  any  of  the  above  circumstances  are  observed,  they  will  be  noted  in  the  dedicated 
field  log  book.  The  missing  or  damaged  items  will  be  repaired  or  replaced  within  30 
days,  as  appropriate.  A  record  of  any  observations  and  repair/replacement  activities 
will  be  included  in  the  annual  report. 
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6.3.4  Site  Survey 

The  location  and  dimensions  of  the  fenced  area  (HWSA)  will  be  determined  by  a 
registered  professional  surveyor  with  reference  to  permanently  installed  and  protected 
onsite  benchmarks.  The  survey  data  will  be  used  to  prepare  and  maintain  a  survey  plat 
of  the  HWSA,  which  will  be  kept  at  the  Base.  If  it  is  determined  through  the  deed 
restriction  and  deed  transfer  process  that  areas  downgradient  from  the  HWSA  also  will 
be  subject  to  land  use  controls,  then  these  areas  also  will  be  surveyed  and  included  in 
the  survey  plat. 

6.4  CLOSURE  SCHEDULE 

Figure  6.2  presents  the  schedule  for  the  implementation  of  this  closure  plan.  Each 
of  the  tasks  is  considered  a  major  activity,  and  the  Ohio  EPA  will  be  notified  at  least  5 
days  prior  to  initiating  each  task  except  for  planned  quarterly  groundwater  sampling. 
Time  has  been  allowed  in  the  schedule  for  the  review  and  approval  of  all  permit 
applications  by,  Ohio  EPA,  and  other  appropriate  regulatory  agencies.  The  AFBCA 
anticipates  requesting  site  closure  from  Ohio  EPA  by  October  2000;  however, 
scheduled  implementation  and  site  closure  rely  on  timely  review  and  approval  of 
required  tasks. 

6.5  CONTINGENCY  PLAN 

Should  the  proposed  closure  approach  fail  to  retard  dissolved  contaminant  migration 
and/or  achieve  the  closure  objectives  for  this  site  (compliance  with  the  risk-based  health 
standards  listed  in  Table  6.1),  there  should  be  no  significant  impact  on  the  land  use 
plans  for  the  site.  Industrial  land  use  has  been  proposed;  the  site  soon  will  be  covered 
by  a  concrete  taxiway  to  be  constructed  by  the  RPA.  Because  90  percent  of  the  cancer 
risk  and  98  percent  of  the  noncancer  risk  is  related  to  potential  dermal  contact  with 
groundwater  for  future  construction  scenarios,  exposure  controls  should  be 
implemented  to  prevent  potential  receptors  (e.g.,  onsite  construction  workers)  from 
coming  into  direct  contact  with  impacted  groundwater. 
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FIGURE  6.2 

SCHEDULE  FOR  CLOSURE 
HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  ANGB,  OHIO 
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Final  Closure  Certification 


Contingency  actions  would  only  be  necessary  if  potential  receptors  may  be  subject  to 
unacceptable  exposure  and/or  if  compliance  with  risk-based  health  standards  is  not 
attained  during  the  eight  quarters  of  groundwater  monitoring.  Contingency  actions 
would  only  need  to  be  considered  for  implementation  if  the  following  events  occurred: 

•  The  results  of  at  least  one  (1)  groundwater  assessment/monitoring  event  indicate 
that  site-related  contaminants  are  not  in  compliance  with  the  risk-based  health 
standards  established  for  site  groundwater  (Table  6.1);  or 

•  The  results  of  at  least  two  (2)  consecutive  groundwater  assessment/monitoring 
events  indicate  that  site-related  contaminants  are  migrating  beyond  areas  intended 
for  industrial  land  use  at  concentrations  that  could  pose  an  unacceptable  risk  to 
downgradient  receptors. 

If  either  of  these  events  occur,  an  additional  assessment  event  would  be  conducted  to 
determine  the  extent  of  contamination  and  to  locate  the  zone  of  highest  contamination. 
As  noted,  the  failure  of  the  proposed  closure  approach  will  not  impact  the  current  or 
proposed  uses  of  the  HWSA. 

Section  6.1  describes  the  closure  activities  deemed  appropriate  to  pursue  a  risk-based 
closure  of  the  HWSA.  However,  if  quarterly  groundwater  monitoring  data  suggest  that 
these  approaches  will  not  achieve  the  desired  level  of  risk  reduction  at  the  site,  possible 
contingency  actions  could  include  installation  of  a  cover  prior  to  taxiway  construction 
and  groundwater  extraction  and  treatment.  This  level  of  remediation  would  be  deemed 
excessive  by  most  environmental  professionals  given  the  levels  of  contamination 
encountered  at  this  site  and  the  current  and  future  uses  of  the  land  and  groundwater. 

6.6  AMENDMENT  OF  THE  CLOSURE  PLAN 

Whenever  changes  in  the  operating  plans  or  facility  design  affect  the  closure  plan,  or 
there  is  a  change  in  the  expected  year  of  closure,  or  unexpected  events  occur  during  the 
partial  or  final  closure  activities,  the  closure  plan  will  be  modified  by  the  procedures 
established  in  OAC  3745-66-12. 
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6.7  COST  ESTIMATES 

Rickenbacker  Air  National  Guard  Base  is  exempt  from  filing  a  closure  cost  estimate 
(40  CFR  265.142  and  .143)  because  it  is  owned  and  operated  by  the  federal 
government.  However,  preliminary  cost  estimates  have  been  previously  provided  to 
support  potential  subsequent  decision  making  regarding  the  need  for,  and  cost  of, 
contingency  actions  at  the  HWSA.  Based  on  estimates  presented  in  the  February  1997 
amended  closure/post-closure  plan  (Parsons  ES,  1997a),  the  estimated  cost  for  risk- 
based  closure  of  the  HWSA,  including  additional  well  installation  and  quarterly 
confirmation  groundwater  sampling  for  2  years,  is  approximately  $200,000.  The 
estimated  costs  for  contingency  actions  at  the  HWSA,  including  design  and  installation 
of  a  cover  and  installation  and  maintenance  of  an  onsite  groundwater  extraction  and 
treatment  system  exceed  $2,500,000  (Parsons  ES,  1997a). 

6.8  CLOSURE  NOTICES 

6.8.1  Annual  Groundwater  Monitoring  System  Reports 

Groundwater  sampling  reports  will  be  submitted  to  the  Ohio  EPA  annually  during 
facility  closure  activities.  These  reports  will  include  the  following  information; 

•  Results  of  site  inspection  and  maintenance  activities; 

•  Groundwater  elevation  data; 

•  An  evaluation  of  the  groundwater  surface  elevations; 

•  Results  of  groundwater  analyses; 

•  An  evaluation  of  the  analytical  results; 

•  A  determination  of  the  rate  and  extent  of  contaminant  migration;  and 

•  Any  other  pertinent  data  or  information. 
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6.8.2  Record  of  Hazardous  Waste  Disposal 

As  stipulated  in  OAC  3745-66-19,  a  record  of  the  type,  location,  and  quantity  of 
hazardous  wastes  disposed  of  at  the  site  will  be  submitted  to  the  Ohio  EPA  and  the  local 
zoning  authority  no  later  than  60  days  after  the  certification  of  closure. 

6.8.3  Deed  Restriction  Notation  and  Certification 

A  notation  will  be  recorded  on  the  facility  property  deed  in  accordance  with 
OAC  3745-66-19.  A  certification  stating  that  said  notation  was  made,  and  a  copy  of  the 
document  in  which  the  notation  was  placed,  will  be  submitted  to  the  director  of  the 
Ohio  EPA  within  60  days  of  certification  of  closure. 

The  Closure  Certification  and  Closure  Plan  will  ensure  a  risk-based  closure  under 
the  industrial  scenario  requiring  no  further  remediation.  The  AFBCA  will  cause, 
through  the  sale  and  transfer  of  the  property  the  filing  of  a  notice  and  deed  restriction  to 
restrict  future  land  use  of  the  property,  other  than  industrial  within  the  Franklin  County 
Recorder’s  Office.  In  addition,  land-use  controls  will  be  instituted  through  the  deed 
restriction  that  minimize  contact  with  site  groundwater.  These  include  the  following: 

•  Restriction  of  potable  and  nonpotable  water  extraction  and  use  from  the  UWBZ  at 
the  site  (0  to  40  ft  bgs);  and 

•  Restriction  of  excavations  deeper  than  8  feet  bgs. 

Because  the  deed  restriction  for  the  HWSA  will  not  be  developed  until  the  time  of 
deed  transfer,  specific  deed  restriction  language  for  the  site  is  not  submitted  with  this 
plan.  Example  deed  restriction  language  similar  to  that  which  will  be  required  for  the 
HWSA  is  provided  in  Appendix  A.  The  final  and  complete  deed  restriction  will  be 
submitted  to  the  Ohio  EPA  following  completion  of  the  last  quarterly  monitoring  event, 
as  shown  in  the  closure  schedule  (Figure  6.2).  The  deed  restriction  for  the  HWSA  will 
be  developed  based  on  the  most  recent  Ohio  EPA  guidance. 
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6.8.4  Survey  Plat 

In  accordance  with  OAC  Rule  3745-66-16,  a  survey  plat  of  the  facility  will  be 
submitted  to  the  Ohio  EPA  and  the  local  zoning  authority  no  later  than  the  submission 
of  the  certification  of  closure.  The  plat  will  be  prepared  and  certified  by  a  professional 
land  surveyor.  The  survey  plat  will  contain  a  note,  prominently  displayed,  that  states 
the  obligation  of  the  owner/operator  to  restrict  disturbance  of  the  facility  in  accordance 
with  OAC  3745-66-10  to  3745-66-20. 

6.8.5  Closure  Certification 

Rickenbacker  ANGB  will  submit  certification  of  closure  that  states  that  closure  of 
the  facility  was  performed  in  accordance  with  the  specifications  in  the  approved  closure 
plan.  The  certification  will  be  submitted,  by  registered  mail,  to  the  Director  of  the 
Ohio  EPA  and  to  the  Regional  Administrator  of  the  USEPA  within  60  days  of  the 
completion  of  the  established  closure  period.  The  certification  will  be  signed  by  an 
agent  of  the  owner/operator  and  by  an  independent,  qualified,  Ohio-registered 
professional  engineer. 

In  accordance  with  Ohio  Revised  Code,  OAC  3745-50-42(D),  the  signatories  to  the 
certification  of  closure  will  make  the  following  certification: 

"7  certify  under  penalty  of  law  that  this  document  and  all  attachments 
were  prepared  under  my  direction  or  supervision  in  accordance  with  a 
system  designed  to  assure  that  qualified  personnel  properly  gather  and 
evaluate  the  information  submitted.  Based  on  my  inquiry  of  the  person 
or  persons  who  manage  the  system,  or  those  persons  directly  responsible 
for  gathering  the  information,  the  information  submitted  is  to  the  best  of 
my  knowledge  and  belief,  true,  accurate,  and  complete.  I  am  aware  that 
there  are  significant  penalties  for  submitting  false  information,  including 
the  possibility  of  fine  and  imprisonment  for  knowing  violations. 
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6.9  CLOSURE  CONTACT 

The  closure  contact  for  the  referenced  site  is: 
Mr.  Alan  Friedstrom 
AFBCATDB 
Rickenbacker  lAP 
7556  South  Perimeter  Road 
Columbus,  OH  43217-5910 
Telephone:  (614)  492-8065  Ext.  13 
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JAMES  ROAD  ENVIRONMENTAL  RESTRICTION. 

Hio  United  States  Air  Force  hereby  provules  public  notica  about,  and 

imposes  tcstiictions  on,  the  following  described  zeal  estate  conunonly  known  as  the 

James  Road  parcel  which  is  a  sub  pared  of  the  Property,  which  sub  paiod  shall 

hednafler  be  refened  to  as  the  '’Axea*’,  more  particularly  described  as  follows: 

Situated  in  the  State  of  Ohio,  County  of  Fnaklia,  City  of  Columbus,  in  Quarter 
Township  4,  Township  1 ,  Range  17,  United  States  Miliiaiy  Lands  and  being  part 
of  tee  62.068  acre  tzact  conv^ed  to  The  Uziited  States  of  Axncrica  by  deed  of 
record  in  Deed  Boole  1733,  page  399,  Recnidm  Office.  Franklin  Couzxty,  Ohio, 
azid  more  particularly  described  os  tellows: 

Beginiiisg  ibr  reference  at  a  teund  railroad  ^pflee  in  the  centerline  of  James  Road 
at  an  inside  comer  of  said  61068  acre  tract,  at  the  northeast  comer  ofa  2.353  acre 
tract  conveyed  to  Modem  Builders  Siqiply,  Incorporated,  by  deed  of  record  in 
Official  Record  21382,  Page  B1 1.  Reeorriers  OfiSee,  Franklin  CounQr.  Ohio; 
thence  across  62.068  acre  tract  on  a  projection  of  tec  centerline  of  said  James 
North  53"  12*32"  East,  a  distance  of  322 J7  feet  to  toe  TRUE  POINTT  OF 

BEGINNING  in  tee  westerly  line  of  tee  herein  described  tract  of  land;  thence  with 

said  westerly  line. 

Norte  34<'l  r05’*  West,  a  distance  of 74.70  feet  to  a  set  iron  pin:  thence 

Norte  55**48*55":  East,  a  distance  of 230.13  teet  to  a  set  iron  pin;  thence 

South  34**1  roS"  Fmt,  a  distance  of  1 10.00  feet  to  a  set  iron  pin  about  10  feet 
southeast  of  the  souteeast  edge  of  the  old  James  Road  pavement;  thence  with  a 
line  generally  parallel  to  said  edge  of  pavement  and  about  10  feet  distant 
theiefeom. 

South  55^48*55*’  West,  a  distance  of 230.13  feet  to  a  set  iron  pin;  thence  North 
34‘*1 1  *05”  West,  a  of  3S.30  feet  to  the  TRUE  POINT  OF  BEGINNING, 

said  edge  of  paveaeax  at  about  10  feet,  oontoining  0.581  acre  of  land. 

1.  In  consideration  for  tee  Director  oftee  Ohio  EPA's  approval  of  tee  Hazardous 

Waste  Closure  Plan  dated  . 1997  &r  the  Area,  Grantor  agreed  to 

impose  the  lestricdona  described  bdow  on  tee  Area. 

2.  The  Grantor  hereby  imposes  the  tbllowingiesirietioos  on  the  Area: 

The  Area  shall  not  be  used  for  residential  activities,  but  may  be  used  for 
industrial  activities.  The  term  “rcsidrmial  activities**  shall  include  tec  following: 

(1)  Single  and  fflulti-femily  dwelling  and  rental  units; 
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(2)  Day  care  centers  aodpruefaods; 

(3)  Hotels  ao4  motels; 

(4)  (except  as  a  part  of  the  6ciUQf’s  industrial  acdvincs)  and 
religious  £mililies; 

(5)  Rfistaurascs  odier  food  and  bevezage  services  (except  as  a  part  of 

die  fscili^’s  induiniial  activities); 

(6)  EnicrtaiamestaadrecreaQotul  &dlittea(cxGcptasapartofthc 

fifidli^'a  xndusttial  activities); 

(7)  Hospitals  and  other  extended  cstc  medical  fiidlitics;  and 

(8)  Tzansiem  or  other  resideodal  facilities. 

The  term  *'isdusaial  acdviiies”  sbaU  indtide  maou&esuring,  processing  ppeiatio&s  and 

office  warehouse  use,  tmr  wnt  liniifgrf  fn  fmAierionj  Storage  and  sales  of 

durable  goods  and  other  non-fbodchain  products  and  paridng/dtiveway  use. 

3.  All  of  the  above  restriedona  on  the  Area  shall  run  with  the  land  and  be  binding 
upon  the  Grantor,  its  successors,  assigns,  tfansfiiaces,  or  nsey  other  owner  of  the  Facility. 
All  of  Uic  above  restrictions  shall  continue  in  perpetuity,  subject  to  termination  as 
described  below. 

4.  AnypersonnutynxiuestwiittenapptDvalfbrauseofthe  Area  which  is  not 

jMiOTiiwgrf  hy  the  teatriction  set  forth  above  in  paragraph  3  by  aubminlng  a 
written  pcdtioti,  via  certified  mail,  to  the  Director  of  Ohio  EPA*  The  Dnecior  shall 
respond  to  such  request  within  sixty  (60)  d{^  of  receipt  of  such  written  request  Any 
such  request  which  constitutes  a  ghangr  in  die  specific  prohibition  may  only  be  granted 
on  the  standards  described  below.  In  such  event,  the  peddon  for  modification  or 
termination  «ha!l  state  the  specific  provision(a)  sou^  to  be  modified  or  terminated  and 
shfltl  <iirfh#»r  include  evidence  demonstrating; 


(a)  The  Area  meets  Ohio's  tisk»hased  closure  performance  standard  in 
effect  at  the  of  such  petition  for  a  residential  (or  equivalent)  land*use  scenario;  or 

(b)  Hu  Areahas  bean  sample  tested  and  compared  with  background 
samples  fiom  land  sunounding  the  Area  which  has  been  ttnafSxtcd  by  past 
treatnunt.  storage,  or  disposal  of  haardous  waste,  and  such  data  shows  that  current 
condidona  present  at  the  Ana  arc  not  staTistically  greater  than  background  condidons;  or 
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eavunnment. 


(c)  Us  AzcadocaootpoaeanuiucoqjtablemktohiimBxihfialthortbe 


5.  The  petition  will  be  coosidacd  by  ihe  Director  of  Ohio  £PA  only  when  it 
presents  new  and  rdevntuifbrnuiicm  not  previously  conaidoed  by  the  Agoi^  The 

Director  of  Ohio  EPA  will  iaiuo  a  iiiul  determiiMtion  within  stsh  sixty  (60)  day  peiiod 
upon  the  egteria  set  finth  above. 

6.  For  violatioQ  or  breach  ofthefaiegotng  Use  Restzictiem,  Ohio  EPA  shall  have 
the  right  to  proceed  at  law  or  in  equity  to  cotnpel  complinnec  with  the  terms 
hereof  or  to  obtain  mjnoctive  relief  in  order  to  prevnit  violatioD  or  breach  of 
the  foregoing  Uae  Restriction.  Failure  to  timely  en£3rce  the  foregoing 
covenant  and  Use  Restriction  by  any  party  shall  not  bar  subsequent 
enfazcemsit  by  such  party  and  shall  in  no  manner  be  deemed  a  waiver. 
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TABLE  A.li  . 

I  SOLUBIUTY  CONSTANTS 

HAZARDOUS  WASTE  STORAGE  AREA 
RICKENBACKER  air  NATIONAL  GUARD  BASE 

i 


- — — - -  Water 

mmnound  _ SojuMitlLil] - 

.  .  1000000  mg/L  (2) 

MiJCLUijp - - - - - -  .jygQ  jYig/L 

RpnyPHP  _ — — - 

narhon  Tetrachloride  - - 

Uaroon  — - - - - - 

Ch  firoetnane  - - - - - 7i - 

. . . .  bi^uuu  mg/L 

_  r— ^ — - — -  ii1  tXJO  mg/L 

nrpnsQl  — - - - — — FTT? — - 

1  1  Dichloroethane  - - - - - 

l-l^  ol^lorSthihe .  .  5500  mg^L  □ 

d*?  1.2  Dichloroethene  - rng^ - 

niriiloroeth'i^  :  6^  mg  LI 

"ff  ’  ,  - -  152  mg/L 

Ethvtenzen©  — - —  fT - 

1  - — - -  4^00  rnq/L 

Dichloromethane  - - -  -n-r^in —  n - 

r.  - - -  93000  mg/L 

1119  "^  strachloroethane  - 29(X)  rng/ - 

I ,  I ,  I  j  ^uciwi  iiwiwwki  tw  ^ — -  - - -  mn/L 

i  1  'p  9— Tetrachloroethane  _ - 

i ,  I  .  wLi  MV  ww - j - - - - 150  ma/L 

Tetrachloroethene  — - - - il^r — - — 

Mpthvlrrh?^rntorm  - - - n - 

T^loroethif^ - -  mg/uZn 

V^n^  Chtoridi - -  2670  mg  L  1 

1  Xylenes  _ _ _ _ — - ' 

(1)  Source-  Superfund  PubUc  HcaltU  Evaluatioa  Manual,  EPA/540/1- 86/060,  October  1986. 

(2)  mg/L-  jkilligrains  per  liter 

(3)  Not  available, 
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SUMMARY  OF  PREVIOUS  INVESTIGATIONS,  INCLUDING  1991 

ANALYTICAL  DATA 
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APPENDIX  B 

PREVIOUS  INVESTIGATIONS 

1.0  1588  FIELD  INVESTIGATION 

Engineering-ScieDce  (ES)  completed  the  first  phase  of  the  field  investigation  at 
the  Hazardous  Waste  Storage  Area  (HWSA)  in  October  1988.  The  purpose  of  the 
investigation  was  to  determine  if  the  soil  or  groundwater  beneath  the  site  had  been 
contaminated  due  to  spills  or  leaks  form  on-site  storage  containers. 

The  results  of  this  investigation  are  presented  in  detail  in  the  Field  Investigatipn 
Report  -  WayardniK  Wa.«;te  Storage  Area:  Rickenbacker  Air  National  Guard  Base. 
Columbus.  Ohio  0989^  and  the  results  are  summarized  in  the  following  paragraphs. 

1.1  SUMMARY  OF  ANALYTICAL  RESULTS 

The  soil-gas  survey  identified  with  elevated  concentrations  of  benzene,  toluene 
and  ortho-x>'lene  (BTX).  Concentration  of  total  BTX  in  the  soil  gas  ranged  from 
undetectable  to  29.8  ppm. 

Analyses  of  the  soil  samples  indicated  elevated  semi-volatfie  organic  and  metals 
concentrations.  The  characteristics  of  the  semi-volatile  organics  found  were  typical  of 
coal-tar  derivatives  and  phthalates.  Metals  identified  included  cadmium,  chromium, 
copper,  lead  and  zinc. 

Three  of  the  auger  borings  made  during  soil  sampling  were  completed  as 
monitoring  wells  in  the  shallow  aquifer.  Water  samples  from  two  of  these  wells 
exhibited  volatile  orgam’c  concentrations  in  excess  of  Federal  Maximum  Contaminant 
Levels  (MCLs).  Water  from  MWl  contained  94  pg/1  benzene,  20  /ig/1  xylenes  and  13 
/ig/1  methylnapthalene.  Water  from  MW3  contained  44  p.gj\  trichloroethene.  Samples 
from  all  wells  had  total  unfiltered  metals  concentrations  in  excess  of  Federal  Drinking 
Water  Standards  for  arsenic,  cadmium,  chromium  and  lead. 
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2.0  1990  FIELD  INVESTIGATION 


The  phase  of  the  field  investigation  at  the  HWSA  was  completed  in  March  1990. 
The  purpose  of  this  additional  field  investigation  was  to  determine  the  extent  of 
contamination  and  to  allow  revision  of  the  Closure  Plan  to  affect  a  clean  closure  of  the 
site. 

The  pre-closure  sampling  activities  included  soil  sampling  at  the  surface  and  at 
depth  and  the  installation  of  six  new  monitoring  wells  in  and  around  the  HWSA  (MW4 
through  MW9).  The  results  of  this  investigation  are  presented  in  detail  in  the  Pr^ 
Closure  Sampling  Renort  -  Hazardous  Waste  Storage  Area:  Rickenbacker  Air  National 
CTuard  Base.  Columbus.  Ohio  (1992),  and  a  summary  of  the  results  follows. 

2.1  SUMMARY  OF  ANALYTICAL  RESULTS 

2.6.1  Metals 

Total  metals  were  found  over  the  site  with  higher  levels  wnthin  the  fenced  area. 
Detected  above  background  criteria  were  beryllium,  cadmium,  copper,  lead,  mercury, 
silver  and  zinc. 

2.2  VOLATILE  ORGANIC  COMPOUNDS 

Volatile  orgam'c  compounds  in  samples  from  the  0-2  foot  interval,  were  only 
analyzed  for  at  six  hand  boring  and  two  mom'toring  well  locations.  The  only  VOCs 
detected  were  440,000  /xg/kg  o-xylene  at  HBl. 

Volatile  organic  compounds  were  detected  at  concentrations  up  to  1,900,000 
/ig/kg  in  soils  from  the  3-5  foot  interval.  Elevated  ethylbenzene  and  o-xylene 
concentrations  were  found  in  HBl,  near  Building  560,  while  benzene  was  delected  in 
AB2. 

Volatile  organics  were  found  in  samples  from  the  8-10  foot  interval  at  levels  up  to 
27,000  Mg/kg  of  o-xylene.  The  highest  concentrations  were  found  at  ABl,  AB14  and 
MW7.  Specific  compounds  include:  benzene,  ethylbenzene,  xylenes  and  1,1,1- 
trichloroethane. 

Samples  from  the  13-15  foot  interval  containing  volatile  orgam'c  compounds  were 
found  in  the  southern  corner  and  along  the  northeast  side  of  the  area.  These  include. 
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benzene,  ethylbenzene,  toluene,  xylenes,  acetone,  trichloroethene,  trans-1,2- 
dichloroethene,  1,1-dichloroethene,  and  vinyl  chloride.  The  highest  concentration  was 
1,000  pg/kg  trans-l,2-dichloroethene  at  MW6. 

At  the  greater  than  fifteen  foot  interval,  sand  and  gravel  is  present  to  a  depth  of 
approximately  25’  v-ith  a  thin  layer  of  clay  from  18’-19’.  Detected  volatile  and  semi¬ 
volatile  organics  were  confined  to  the  southeast  side  of  the  area.  Semi-volatile  organics 
were  found  only  at  MWl  at  a  total  concentration  of  1,830  A£g/kg.  The  highest  volatile 
organic  concentrations  were  also  found  at  this  location.  They  were  'benzene, 
ethylbenzene,  and  o-xylene  at  concentrations  of  1,900,  11,000,  and  20,000  /xg/kg, 
respectively. 

2.3  SEMI-VOLATILE  ORGANIC  COMPOUNDS 

Semi-volatile  orgam'cs  were  detected  in  the  soils  at  various  depths  and  ranged 
from  non-detect  to  4,630  pg/kg. 

2.6.2  Groundwater 

Volatile  and  Semi-Volatile  Organics 

On  the  analytical  results  map  (Sheet  6),  both  the  1990  and  1988  sampling  data 
are  showm.  The  only  semi-volatile  organic  compound  found  in  the  groundwater  was  2- 
methylnaphthalene  at  5J  /ig/L  in  MW8. 

Volatile  orgam'cs  compounds  were  detected  in  MWl,  MW3,  MW6  and  MW7, 
and  include  benzene,  ethylbenzene,  o-xylene,  p-xylene,  trichloroethene,  and  trans-1,2- 
dichloroethene.  In  addition,  four  feet  of  phase-separated  hydrocarbons  were  floating  in 
MW5.  Fingerprint  analysis  of  the  liquid  hydrocarbons  identified  it  as  a  30  to  40  percent 
weathered  gasoline  mixed  with  Jet  fuel. 

Filtered  Metals 

Four  metals  w-ere  detected  at  all  concentrations  below  the  Federal  Drinking 
Water  Standards.  These  four  metals  were  arsenic  (found  at  2.0  to  9.4  ;xg/L),  lead 
(found  at  3.1  to  14.0  iig/L),  zinc  (found  at  5.0  to  35  /ig/L)  and  mercury  (found  at  0.11 
Mg/L). 
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3.0  1991  FIELD  INVESTIGATION 

The  third  phase  of  the  field  investigation  at  the  HWSA  was  completed  in 
October  1991.  Field  activiUes  conducted  during  this  investigation  include  groundwater 
screening,  monitoring  well  installation  and  soil  sampling  from  the  well  borings,  surface 
soil  sampling,  and  groundwater  sampling. 

The  additional  sampling  was  conducted  to  fill  data  gaps  existing  after  the  original 
pre-closure  sampling  report.  Specifically,  these  data  gaps  are. 

•  The  anomalously  high  concentrations  of  semi-volatile  orgam'c  compounds 

(SVOCs)  found  at  the  surface  soils  of  the  westernmost  comer  of  the  HWSA. 

•  The  extent  of  VOCs  previously  detected  in  the  groundwater. 

The  results  of  this  investigation  were  reported  in  the  Addendum  to  the  Pre- 
Closure  Sampling  Report  -  Hazardous  Waste  Storage  Area:  Rickenbacker  Air  National 
Guard  Base,  Columbus,  Ohio  (1992)  and  a  summary  of  the  results  follows. 

The  data  obtained  through  the  groundwater  sampling  indicate  that  petroleum 
hydrocarbon  and  chlorinated  organic  contamination  is  restricted  to  the  area  upgradient 
and  do^vngradient  of  the  four  underground  storage  tanks  (USTs)  numbered  47,  48,  49, 
50.  Wells  MWl  and  MW5,  where  phase-separated  hydrocarbons  were  observed,  lie  in 
the  northern  and  furthest  upgradient  portion  of  this  contaminant  plume.  In  the 
downgradient  direction,  the  dissolved  organic  plume  does  not  extend  to  MWll  and 
MW12. 

Volatile  organic  results  of  the  groundwater  sampling  events  indicate  that 
chlorinated  organics  are  present  in  MW3  and  MW6.  The  compound^  1,1,1- 
trichloroethane  was  found  at  an  estimated  concentration  of  3  Mg/L  in  MW8  during  the 
1991  sampling  event.  This  compound  was  also  found  in  MW2  at  an  estimated  quantity 
of  2  Mg/L-  Although  this  compound  was  found  in  the  associated  trip  blank,  it  is  still 
possible  that  it  is  present  at  this  site  since  it  has  been  detected  in  the  past. 

No  groundwater  samples  were  collected  from  MW5  in  either  sampling  event  due 
to  the  presence  of  PSH.  In  1990,  MWl  had  concentrations  of  dissolved  benzene, 
ethylbenzene  and  xylenes;  however,  due  to  the  presence  of  PSH  in  1991,  this  well  was 
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not  resampled.  Dissolved  benzene,  ethylbenzene  and  xylenes  were  found  m  MW7.  No 
volatile  organics  were  detected  in  MW4  and  MW9. 

The  semi-volatile  organic  compounds,  2-methylnapblhalene  and  naphthalene 
were  found  in  MW7  at  estimated  concentrations  2  and  6  A^g/L  respectively. 

Groundwater  analyses  indicate  the  presence  of  total  metals  in  the  water  samples; 
however,  the  filtered  aliquot  analysis  showed  a  decrease  in  metals  concentrations. 
Therefore,  the  presence  of  metals  is  associated  with  the  sUt  suspended  in  the  water 

sample. 

Four  metals  were  detected  in  filtered  groundwater  samples,  all  at  concentrations 
below  the  Federal  Drinldng  Water  Standards.  These  four  metals  were  arsenic  found  at 
2.9  to  12.1  /xg/L,  copper  at  3.1  to  6.2  /xg/L,  lead  at  1.9  to  7.7  /xg/L,  and  zinc  at  3.7  to  20.1 

^g/L- 

Soil  Results 

Five  of  the  ten  surface  soil  samples  were  collected  at  the  fenceline  surrounding 
the  site,  the  remaining  five  from  locations  off  site.  One  sample  (SS3)  was  collected  in 
duplicate.  All  surface  soil  samples  were  analyzed  for  SVOCs  and  the  priority  pollutant 

metals. 

Samples  with  no  detected  SVOCs  are  SSI,  SS2  and  SS7.  Samples  SS3,  SS9  and 
SSIO  have  the  highest  total  SVOC  concentrations,  1108,  2250  and  977  ;xg/kg 
respectively.  The  SVOCs  detected  can  be  classified  as  coal  tar  derivatives. 

Metals  analysis  from  these  surface  soil  samples  were  compared  to  background 
levels  that  were  established  for  the  Base  during  the  Site  Investigation  for  the  Installation 
Restoration  Program.  Detected  above  background  criteria  were  arsenic,  cadmium, 
copper,  lead,  nickel,  silver  and  zinc. 

Soil  boring  samples  were  collected  from  two  depths  (3  to  5  feet  and  13  to  15  feet) 
in  each  of  the  three  soil  borings.  Each  sample  was  analyzed  for  SVOCs,  VOCs,  and 
priority  pollutant  metals.  SVOCs  were  not  delected  in  either  of  the  two  samples  from 
MWIO  and  MWll.  The  soil  sample  from  the  13  to  15  foot  horizon  of  MW12  had  a  total 
semi-volatile  concentration  of  1569  Mg/hg  although  no  SVOCs  were  delected  in  the 
shallow  soil  sample  (3  to  5  feet),  or  in  the  groundwater  sample  from  this  well.  These 
compounds  are  coal  tar  derivatives. 
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No  VOCs  were  detected  in  the  soils  from  borings  from  MWIO,  MWIl  and 
MW12. 

Metals  analysis  from  the  soil  samples  obtained  from  the  soil  bonngs  were  also 
compared  to  the  bacltgronnd  levels  tor  the  Base.  Detected  above  background  criteria 
were  arsenic,  beryllium,  cadmium,  chromium,  copper. 
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GROUNDWATER  SURVEY 
RICKENBACKER  ANGB.OHIO 


1.  |^frRnDUCTlQN 

Engineering  Science  (ES)  requested  that  John  Mathes  &  Associates,  Inc.,  (Mathes) 

oerfornt  a  groundwater  survey  at  the  site  located  at  Rickenbacker  ANGB,  Ohro. 

The  purpose  of  this  survey  was  to  evaluate  the  potential  presence,  and  estimate  the 
extent  of  impact,  cf  volatile  organic  compounds  (VOCs)  at  the  above  mentioned  facility.  This 
suivey  was  performed  by  obtaining  and  analyzing  groundwater  samples  on  site. 

Lathes  arrived  at  the  facility  on  October  7,  1991.  Groundwater  sampling  was 

performed  from  October  7  to  October  9,  1991. 


2  SIIMMABY 

Twenty  one  groundwater  samples  from  17  probe  hole  locations  were  collected  and 
analyzed  "Le  duplicate  groundwater  samples,  and  Ian  sample  blanRs  were  also  analyzed. 
Samples  were  analyzed  for  the  following  chemicals; 
o  benzene; 

0  ethylbenzene; 

0  m&p-xylene; 

0  o-xylene; 
o  toluene; 

0  trichloroethylene;- 

The  analytical  results  are  summarized  in  Table  1.  Sile  maps  with  sample  locations  are 
being  prepared  by  ES. 


3  g^MPl  IMG  locations 


Groundwater  samples  were  collected  on  site  at  locations  suspected  by  ES  to  be  Impacted 
with  vocs  sTmXg  lo^tlons  were  selected  by  ES  based  on  on-site  soil  boring  data  previously 
:rned  by  ES  the  location  of  underground  ulllitles,  groundwater  flow,  and  vehicle 

'““'sampling  locations  were  mapped  by  ES.  At  the  request  of  ES,  a  sampling  location  map  is 
not  included  in  this  report. 
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GROUNDWATER  ANALYTICAL  RESULTS 
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r^ROi  inhwatER  SAMPUNG  and  analysis 


Twenty  one  groundwater  samples  and  three  duplicate  groundwater  samples  were 
collected  from  17  locations  using  the  RECONSM  System  equipment.  Samples  were  collected  from 
a  depth  of  16  to  24  feet.  Analytical  results  for  the  groundwater  samples  are  presented  in 

A  hydraulic  probe  unit  was  used  to  drive  and  withdraw  the  groundwater  sampling 
orobes.  A  hydraulic  hammer  was  used  where  necessary  to  assist  in  driving  probes  through 
unusually  hard  soil.  The  probes  consisted  pf  three-foot  lengths  of  0.75-inch-diameter 

threaded  steel  pipes  with  detachable  drive  points. 

After  the  probe  was  inserted  into  the  groundwater,  the  probe  was  withdrawn 

approximately  one  foot  to  create  an  annular  space  from  which  to  collect  a  representative 
sample.  A  check  valve  attached  to  a  length  of  polyethylene  tubing  was  inserted  through  the 
probe  into  the  water  table.  The  sample  was  collected  in  the  tubing,  the  tubing  was  pulled  up. 
and  the  water  in  the  tubing  drained  Into  a  40-mllliliter  (mL)  glass  vial  sealed  with  a  Teflon- 
lined  septum  screw  cap.  The  sample  was  given  to  the  GC  technician  for  on-site  analysis. 

A  Hewlett-Packard  Model  5890A  Series  11  gas  chromatograph  (GC)  was  used  for  the 
analysis  of  groundwater  samples.  Compound  separation  and  detection  were  performed  using  a 
30-meter  wide-bore  DB-624  volatile  organic  column  and  a  flame-ionization  detector  (FID). 

Appendix  A  contains  the  GC  field  work  sheets. 

The  groundwater  samples  were  analyzed  by  modified  U.S.  Environmental  Protection 

Agency  (USEPA)  Method  601/602.  Modifications  include  use  of  a  FID,  a  static  headspace 
analysis,  single-point  calibration,  and  limited  quality  control  measures. 

Each  sample  vial  was  shaken  for  two  minutes  and  heated  at  70°  C  for  10  minutes  to 
equlibrate  the  volatile  components  between  the  liquid  and  the  air  in  the  vial.  An  aliquot  of  up  to 
400  microliters  of  the  headspace  was  collected  by  inserting  a  syringe  through  the  septum  of  the 
vial  and  pulling  the  headspace  sample  into  the  syringe.  The  sample  was  then  injected  directly 

into  the  GC. 

Concentrations  were  measured  based  on  an  external  standard  calibration.  Known 
concentrations  of  benzene,  ethylbenzene,  meta  &  para-xylene,  ortho-xylene,  toluene,  and 
trichloroethylene  were  injected  as  a  calibration  gas  mixture  into  the  GC.  Compound  peak  area 
versus  standard  concentration  was  used  to  calculate  sample  concentrations. 

Compound  identification  was  based  on  comparison  of  target  compound  retention  times 

with  sample  unknowns. 

Analytical  results  for  the  groundwater  sample  analyzed  by  this  technique  will  not 
necessarily  be  the  same  as  those  obtained  by  submitting  the  same  groundwater  sample  for 
laboratory  analysis.  Different  extraction  techniques  are  used  in  each  case  and,  although  method 
sensitivities  and  accuracies  are  comparable,  different  results  are  possible. 


The  detection  limit  is  the  lowest  concentration  of  a  compound  that  can  be  practicably 
measured  relative  to  the  calibration  standard.  Detection  limits  are  a  function  of  the  injection 
vol'r  arl..  as  de.ec.or  sensi.iv..y.  The  de.eo.ion  limi.  is  ca.cuia.ed  from  .he  curren. 
response  (acor,  .he  sampie  size,  and  .he  esiima.ed  peak  area  iha.  would  have  been  de lec.ed 
und«  .he  given  condilions.  For  Ihis  survey,  .he  de.eclion  limit  (or  each  of  the  target 
compounds,  was  1  microgram  per  liter  (ug/L). 
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Quality  control  Is  an  essential  part  of  an  analytical  test  methodology.  Quality  control 
procedures  increase  the  confidence  in  the  analytical  results  and  are  used  to  evaluate  the 

reproducibility  of  the  data. 

The  GC  was  calibrated  using  a  known  concentration  of  each  of  the  target  compounds  of 
interest  at  the  beginning’ of  the  day  before  analysis  of  any  samples.  The  USEPA  recomrriends 
instrument  calibration  be  performed  at  least  once  every  12  hours.  The  calibration  helps  to 
evaluate  the  operating  conditions  of  the  GC. 

A  chromatographic  system  blank  is  analyzed  every  10  samples  as  a  means  of  indication 
that  sample  carryover  has  not  occurred.  If  sample  carryover  has  occurred,  the  concentration 
detected  in  the  system  blank  can  be  subtracted  from  any  of  the  subsequent  samples  containing 
that  compound.  A  probe  rod  blank  is  analyzed  prior  to  sample  collection  to  ensure  that  rods  are 

free  of  contamination.  „  ,  j 

A  duplicate  sample,  which  is  a  second  volume  of  soil-gas,  groundwater,  or  soil  collected 

from  the  same  sample  location,  is  analyzed  once  every  20  samples,  or  at  least  once  daily  for 
each  survey.  Three  duplicate  groundwater  samples  were  collected  at  Probe  Holes  PH-2,  PH- 
14,  and  PH-20.  Duplicates  are  used  to  evaluate  the  reproducibility  of  the  analytical  data.  The 
analytical  results  for  each  of  the  respective  duplicate  samples  collected  at  Probe  Holes  PH-2, 
PH-14,  and  PH-20  were  within  the  specified  limit  of  plus  or  minus  20  percent. 
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Appendix  B 


Gas  Chromatograph  Plots 


DEfflULT  SFlUPLE  INrORhflTIOH 

USE  SfiMPLE  TABLE  IH  MfiHUfiL  RUN  CY/IT+3: 

I  STD  flriT  C0.  DODGE*  60  3: 

SRnPLE  ftl-IT  C0.O606E+O6  3: 
nUL  rP.CTOR  C2.5O0OE-61  3: 

RECRLIBRRTIOM  CY/N*3 : 

ITRtiE:  BLRUK-Ol 
REPORT  MEtlO: 

^  RUH  «  2  OCT  7,  1931  03!19st8 

START 


F 


kijH  n 


£  -  i3  0  <1 


RUMtJ 


OCT  7,  1991 


09:19:'?S 


SflUPLE  HflUE:  BLftNK-Ql 
SIGHflL  FILE:  B  :  Q362ftCB5  .  B!lL 
MflTHES  RECOH  nULTinEDIfl  RHRLYSIS 


HO  CRLIB  PERKS  FOUND 


rrerj: 

RT 

.731 

.9^5 


RRER  TYPE 
8677  PU 
27Q‘^S  UU 


UIDTH 

.079 

.215 


flREfi% 
6  .07259, 
18 .927^2 


TOTRL  RREfl=  35722 
MUL  FRCT0R  =  2  .5000E-G1 


OP  8  7 


OEfRULT  SfiMPLE  IMrORMfiTIOH 

USE  SP.ilPLE  TfiBLE  IH  MfiMUFlL  RUN  CY/N*D  : 

ISTD  ftUT  CG.GOGGE+GG  D: 

sruple  p.nT  cg.gggge+qg  d* 

nUL  rP.CTOR  C2.5GQ0E-01  I- 
RECfiLIBRflTIOH  CY/N*n  : 

NPriE:  BLP.m<-G2 
REPORT  nEnCi: 

^  RUN  8  ^  OCT  7,  1931  11:09:20 

STfiRT 

- 


Q  .732 


^  ^  u  w-  •  -  b  O  .  D  1 1  U 


RUNtt 


OCT  7,  1991  11:09:20 


SflhPLE:  MftllE:  BLANK- 02., 

SIGNAL  riLE:  B:Q362C662  .BMC 

MATHES  RECOH  liULTItlEDIA  ANALYSIS 

NO  CRLIB  PEAKS  FOUND 
p  p  r  ft  y 

RT  ARCA  TYPE  UIDTH  BREAK 

752  905^  BU  25.00000 


total  area*  905^ 

I1UL  rACT0R=2 .5G00E-01 


»j  r’  H  ^ 

DEFRULT  SRnPLE  IHFORMflTIOH 

USE  SftHPLE  TABLE  IN  MANUAL  RUN  CY/N*D: 

I  STD  AMT  EG  .0GQ6El+0<3  3: 

SAMPLE  AMT  EG  .00'30E;  +  i30  3: 
riUL  FACTOR  E2.S00GE-01  3: 

RECALIGRATION  EY/N*3  : 

NAME:  GU-02 
REPORT  MEMO:  PH-02 

*  RUN  tt  6  OCT  7,  1991  12:35:37 

START 


IF 


RUI!« 


OCT 


1391 


SP.fIPLE  HanC:  G1.)-02 
PH-02 


SIGMFlL  FILE:  B  :  Q362Dfi3fl  .BNC 
MflTHES  RECOW  IIULTIMEDia  fiHRLYSIS 


ESTD-fiREfi 

RT  TYPE 
■  .698  PB 
2.826  PB 


RREfi  UIDTH  CftLS 
70913  ,Gbl 
99953  .089  3R 


TOTP.L  RRER=  17QS66 
liUL  rflCT0R  =  2  .5000E-61 


ug/L  HfillE 
.000 

.000  IHT  .  STD. 


ug/L  HflnE 

0.0000E+00  T OT RL  XYLENES 


GRP  8 
1 


+  OP  a  7 


DEFfiULT  SanPLE  IHFORUflTIOIl 
USE  SRilPLE  TRBLE  IH  IlfiHURL  RUN  C 

I  STD  P.nT  CQ.'30O0E  +  G0  D: 

SRI1PLE  am  C0.GeGGE+0i3  2‘- 
nUL  FfiCTOR  C2.50GI3E-01  3s 
RECRLIBRRTIOM  CY/N*3: 

NfitiEs  GU-02D 
report  liEHG;  PH-02 


*  RUM  a 


OCT  7,  1331 


pijua 


OCT 


SfifIPLE  HflliEs  GU-02D 
PH-02 

SIONfiL  FILE:  B;Q362DDBC -BHC 
nflTHES  RECOH  liULTIHEDIri  RHRLv’SIS 


estd-rrer 

RT  TYPE 
.700  PU 
2.826  PB 
•1.207  OP 


RRER  UIDTH  CRLtt 
SStOS  .059 
85853  .082  3R 

r-.^r.r  \  err. 


ijg.^L  HRME 

.000 

.000  INT  .  STD. 

.000 


TOTRL  fiREfl=  159555 
MUL  FfiCT0R  =  2  .5006E-01 


ug/L  HfitiE 

0.0000E-^00  TOTAL  HYLENES 


DEfflULT  SfiflPLE  INFORnflllON 

USE  SAMPLE  TABLE  IH  J1AHUAL  RUH  CY/H*D  : 

ISTO  AMT  C0.O0O0E+e0  Ds 
SAMPLE  AMT  CO.0000F+00  0s 
nUL  FACTOR  C2.50G0E-0i  0: 
RECALIBRRTIOH  CV/N*0! 

NAME:  GU-03 
REPORT  MEMO:  PH-G3 


*  RUN  tt 


OCT  7,  1991  14:07:03 


U  .doo 


RUMS 


OCT 


7  ’  '^91 


i  :  9  7  :  0  3 


SflITPLE  ManC:  GU-G3 
PH-Q3 

SI6NRL  FILE:  B : Q362F008 .BHC 
IIRTHES  RECOM  lUJLTIMEDIfl  ftHRLYSIS 


ESTD-RREfl 

RT 


.705 

.833 

2.855 


TYPE 

RRER 

UIDTH  CRLa 

ug/L  HRITE 

PU 

•  83711 

.062 

.000 

UJJ 

6755 

.062 

.000 

PB 

87170 

.090  3R 

.000  I  NT  . 

TOTfiL  fiREfi=  177836 
I1UL  FRCTOR=2  .50005-01 


GRP8 

1 


ug/L 
0 .0600E+00 


HfillE 

TOTAL  XYLENES 


STD  . 


DEfflULT  SP.hPLE  IHFOPUhTIOH 

USE  SAMPLE  TABLE  IN  MANUAL  RUN  CY/N*D 

ISTD  AMT  C0  .eiG)0>3E+i30  D: 

SAMPLE  AMT  C0 .000SE+Q0  D: 

MUL  FACTOR  C2.500OE-01  Ds  2 
RECALIBRATIOH  CY/N*D  : 

NAME:  GU-O'l 
REPORT  MEMO:  PH-O^ 

*  RUN  8  10  OCT  7,  1991  15:35 

START 


RUi-ia  io 

SP.nPLE  GU-G-I 

PH-G-^ 


OCT  7,  1'B'51  15 :35  s  1' 


SIGNGL  riLE:  B : Q3G301B2 .BHC 
HflTHES  RECOH  MULTIIlEDIfl  RHRLYSIS 


CSTO-RRER 

RT  TV 
.723 
.865 
.883 
1  .G55 
1  .175 
1  .30-T 
1  .385 
1  .^70 
1  .670 

1  .729 

2  .060 
2  .263 
2  .675 

2  .3^3 
•?  '742 

3  .385 

3  .6^5 

ooc 

^  .282 
-T  .^76 
^  .681 

4  .820 

5  .201 
5  .493 
5.623 

5  .760 
6.130 

6  . 3  -t*  G 
6.610 
6.863 

7  .268 
7  .670 
7  .884 
3  .^30 
9  .204 
9  .544 


fiPER 
1G9G18 
6165 
196771 
50451 
16644 
342242 
112840 
97149 
165499 
1 08061 
425747 
1761999 
3987 
817443 
745023 


UIOTH  CftL« 
.021 
.025 
.029 
.029 
.045 
.041 
.042 
.039 
.053 
.G5G 
.105 
.085 

.070  2 
.116  3F 
.094 


uu 

1091782 

.116 

uu 

116104 

.111 

uu 

449209 

.123 

uu 

190415 

.129 

uu 

62069 

.120 

uu 

20081 

.  1  0  i 

uu 

67472 

.145 

uu 

50624 

.133 

uu 

61399 

.133 

uu 

65131 

.131 

uu 

84455 

.179 

uu 

28627 

.155 

uu 

69667 

.171 

uu 

68522 

.164 

uu 

64344 

.163 

uu 

120983 

.  2  O  L. 

uu 

42043 

.  1 7  S 

uu 

38864 

.333 

UP 

169007 

.190 

PU 

33319 

.  2 • 
.255 

UH 

1  =  7944448 
:  =  2 .0000E+  G0 

ug/L  I 
.000 
.000 
.000 
,000 
.008 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
54  .940 
.000 
.000 
.000 
.000 

.000 
.000 
.000 
.000 
,000 
.080 
.000 
.000 
.000 
.000 
.800 
.000 
392  .725 
IBS’. 000 

.000 
123  .556 
.000 


HRME 


TCE 

IHT  .  STD . 


ETHVLBEHZEHE 

X.y/e-'e 


O-MYLEHE 


6RP« 

1 


ug-^'L  liRl'Tt. 

4.0956E*O2  TOTRL  •.-'.•.'LEHES 


OP 
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DEffiLILT  SBtlPLE  IMrORtlflT lOH 
USE  SfiriPLE  TABLE  IN  hP.NUP.L  RUM 


ISTO  RUT  C3.Oi30GE*QO  3: 
SAtiPLE  AUT  C0.eBG0L+80  3s 
nUL  FACTOR  C1.0000E+0i  3: 
RECRLIBRRTIOH  CV/H*3 : 
HAtlE;  BLANK- 03 
REPORT  MEliO:  PH-353 


puna 


12 


OCT 


7,  16:2^:^8 


SPinPLE 

SIbHRL 

nfiTHES 


HfiliE:  BLfiNK-03 
FILE:  B  :  C|3b3T-®5'L  .Bl-iC 
REICOH  nULTIIlEDIfi  flMP.LYSIS 


HO  RIJH  PERKS  STORED 


DEFAULT  SAriPLE  INFORMAT  lOH 

USE  SAMPLE  TABLE  IN  MANUAL  RUN  CV/N»D s 

ISTD  AMT  Z2  '2 

SAMPLE  AMT  CD.OOQOE+OG  D: 

MUL  FACTOR  El.GGOGE+OG  D: 

RECALIBRATION  CY/N*D  : 

NAME:  RT-Gl 
REPORT  MEMO: 

»  RUN  »  1-T  OCT  7,  1991  16:-^9:03 

START 


IF 


SBMPLE  HfinCs  RT-01 

SIGNAL  riLE*.  B!Q3631GQ0  .BHC 

nBTHES  RECOH  l-IULTIMEDIfl  fiHP.LVSIS 


ESTD-AREA 

RT 

TYPE 

.873 

SHB 

1  .985 

PB 

2  .169 

BB 

2  .595 

PB 

2.805 

PB 

3  .9^3 

PB 

^  .857 

PB 

7  .27*1 

PU 

7.68^ 

UB 

9  .173 

PB 

AREA 

UIOTH 

27081*1 -10 

.031 

71063 

.056 

330730 

.052 

66'177 

.058 

39011 

.072 

298*162 

.082 

57835 

.101 

313070 

.137 

3293^6 

.1^3 

335121 

.167 

CBLtt  ijg/L 

.000 
.000 

1  ^66.685 

-?  '158.019 

3R  .000 

^  ^59.967 

.000 

5  508.130 

6  .  529  .990 

7  ’  5*10  .28*1 


TOTAL  RRER  =  2  .S923E^07 
nUL  rfiCTOR»l  .00005  +  00 


GRP  3 
1 


ug/L 
1 .0703E+03 


NAME 

TOTAL  XYLENES 


NAME 


BENZENE 

TCE 

I  NT  .  STD  . 
TOLUENE 

ETHYLBENZENE 
1 18.P- XYLENE 
0- XYLENE 


OErftiJLT  sflUPLE  inroRnfiT  I  OH 
USE  SAMPLE  TABLE  IM  MANUAL 


CY/N+0 


ISTD  AMT  CO  .O'3SOE*O0  Ds 
SAMPLE  AMT  CG.OOOGE+OQ  D: 

MUL  FACTOR  Cl.OOOOE+OO  1:  .25 

RECALIBRATIOW  CY/H*3: 

NAME:  BLANK- 6^ 

REPORT  MEMO: 

*  RUHtl  15  OCT  3,  1991  Q  7:16:05 

START 


=.  i  g  na  1  file  B  :  U  3  b  o  E 1  c*  7  .  l 


C i osi ng 


pijiin 


15 


OCT  S,  I?’?! 


0? ! 1 5 : 05 


SAMPLE  NAME: 
SIGNAL  FILE: 
MATHES  RECOH 
HO  CALIB  PEAl: 

area;: 

RT 

TOTAL  AREA= 
MUL  FACT0R=2 


BLANK-0^ 

B:Q353E137  .BHC 
MULTIMEDIA  ANALYSIS 
,S  FOUND 

AREA  TYPE  UIDTH 
10106  BU  .1^1  25 

10106 

,5000E-01 


AREA?: 
.00000 


DETRULT  EfiliPLC  I  Kf  ORnflT  I  CM 

USE  SRI1PLE  TfiSLE  lU  I'iftHURL  RUM  CY/M+D 

ISTD  AMT  E0.&Q00C+00  ^ 

SflIlPLE  ftMT  C0.0OOOE+00  D: 
nUL  rftCTOR  C2.5Q0GE-01  D: 
RECRLIBRflTIOH  EV/M#0  : 

MflME!  BLP.MK-OS 
REPORT  I1EI10: 

*  RUN  a  IS  3,  1991  08:05 

STRRT 


Closing  signal  file  B  :  Qob  iECE‘0  .BNU 


^  SP.MFLE  ttfinE:  SLfiHl'"'-^5 

I  SIGNftL  FILE:  B : Q363ECB0  . BMC 

nflTHES  RECOH  IIULTItlEDIfi  BNfiLVSIS 

,  NO  CBLIB  PEftLS  FOUND 

RT  BREIft  TYPE  UIOTH 

]  7^^  2919  BU  .0B5 

I  'pqc,  8552  UU  .093  13 


fiREfi% 


TOTBL  fiREfi=  11*^71 
nUL' FRCT0R=2 .5e0OE-Ol 


1 


^sy  to 
ro  u? 


OrfftijLT  SfittPLE  InrORnfiTIOH 

USE  SAMPLE  TABLE  IN  MANUAL  RUN  CY/N*D  •• 


ISTD  AMT  C0.BOOOE+G0  3= 
SAMPLE  AMT  CO  .0ei30E  + 00  3: 
MUL  PACTOR  C2.5000E-0i  3: 
RECALIBRATIOH  CY/N*3: 
NAME:  I3U-05 
REPORT  MEMO:  PH-05 


*  RUN  «  19  OCT  8,  1991  83: 57:^17 

START 


Closing  signal  t'ile  B  :  Q3bSF‘:'Ut  .  SNt 


r  U 1 1 


UU  i 


X  ;  X 


ij  o  :  w'  1  .  *1  f 


P.n  P  L  El  V. P.Ii  El :  GU  “  G'  5 
PH-65 

SIGNfiL  FILE:  B : Q363F90C  .BNC 
IlflTKES  RECOH  MULTIMEDIfl  RHftLYSIS 

RREfl  UIDTH  CftLtt 

^67700  .050 

19391^  -086  3R 

TOTRL  flREn=  66161‘^ 

I1UL  FRCTOR=  2  .5OOGE-01 


ESTD-RRER 

RT  TYPE 
.651  PB 
2.7S0  PB 


ug/L  HflllE 

.000 

.000  IHT.STO. 


ORPtt 

1 


ug/L  HRMC 

Q.0O00E+00  TOTRL  XYLENES 


DEFRMLT  SRnPLE  I  MrORMfiT  I  U.l 

USE  SFinPLE  TRBLE  IN  IlRNUflL  RUN  CV/H*D 

ISTO  RUT  C0.eO00El  +  G0  3* 
sruple  rut  CO.0000E+00 
IIUL  FRCTOR  C2.5000E-0i  3: 

RECRLIBRRT  ION  CY/Nii^3  : 

NfiriE:  GU-0S 
REPORT  !1E!10:  PH- 06 


*  RUN  «  20 

STRRT 
- ^F 


OCT  8,  1991  10:09:39 


0  .689 


0.831 


Closing 


09E"T  . BNC 


P.UHH  ^7 


OCT  8,  1881  15 


SftllPLE  (IfiriE:  bU-lS 
PH-13 

SIGHFlL  riLE:  9:036^5803. BMC 
I1P1THES  P.ECOH  nULTIHEDIfl  fiHRLVSIS 


bo 


ESTD-fiREfi 


RT 

TYPE 

.680 

PU 

.815 

UU 

.81^ 

UU 

1  .117 

U'J 

1  .2^7 

UU 

1  .‘^03 

UU 

1  .605 

UU 

1  .880 

UU 

2  .178 

UB 

2  .765 

PB 

3 .131 

BU 

3  .265 

UU 

3  .510 

UP 

3  .753 

PP 

1  .111 

PU 

1  .328 

UU 

5  .568 

PU 

7  .6^8 

PB 

8  .022 

BB 

FiREfl 

UIDTK 

166080 

.062 

26657 

.06^ 

160558 

.072 

8268 

.068 

17*1*131 

.08*1 

22550 

.06*1 

87858 

.105 

88801 

.106 

^23715 

.085 

23051^ 

.108 

132817 

.100 

181772 

.117 

6518 

.087 

^3836 

.131 

8306 

.160 

7583 

.118 

17^65 

.363 

•1123^ 

.205 

1328 

.0^8 

ug/L 
.  0  0  0 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
167  .76'^ 
.000 
.000 
.080 
.000 
.000 
.000 
.000 
.  0  0  0 
-11.3-? 
.000 


TOT  fit  fiREfi= 18^2503 
nUL  rflCT  OR* 2 .5800E-O1 


HflTIE 


BENZENE 
I  NT  .STD 


0RP*i 

1 


ug/L 
i  .■^368E  +  01 


HftME 

TOTnL  XS'LENES 


DCrR!JLT  Sril'.PLC  iwrup.:!  m  I  xij!i 

USE  SRI1PLE  TRBLE  lU  lIP.KUfiL  RUU  CV/H+^i 

ISTD  flUT  C0.GQQ0E+00  3: 

SfinPLE  ftlil  C0  .0000E:*.00 
MUL  FflCTOR  C2.5000E-O1  D: 

RECRLlBRflTIOH  CY/H^pD  : 

NfiHE:  BLRMK-BS 
REPORT  llEnO: 

*  run  a  23  OCT  8.  1991  16:00:01 

STRRT 

- 


STOP 


s.  3^  r.  r..5 1  f  i  1  cr  E*  5  Q  3  6  ^  5  L  0  5  ,  EM'I  L 


Clos-ino 


r*.  u  M  t 


SRr.PLE  nRr.c-.  blahk-os 
SIBHFiL  riLE--  BsQ36'15C05  .BMC 
nflTHES  RECCH  MULTinEDIfi  RNRLYSIS 


HO  CfiLiB  PEPK 
RREflJi 

RT 

.7^3 


rouNO 

P.REfl  TYPE 
53^7  EB 


UIDTH 

.636 


RREfiX 
25 .00000 


TOTRL  RREfl=  53^7 
I1UL  FRCT  0R=  3  .5O00C-01 


+  0  ?  7 

DETRULT  RRi'lPLE  I MFORhfiT  I OM 
USE  SflUPLE  TABLE  IN  IIAHUAL  RUN  CY/N^D  : 

ISTD  BUT  C0.90eOE+R0 
SAI'IPLE  A!1T  CO  .O0'30E  +  Ci0  3: 

MUL  FACTOR  C2.5000E-01  D: 

RECALIBRATIOH  CV/N*0: 

NAME:  GUi-l^ 

REPORT  MEMO:  PH-H 

*  RUN  8  29  OCT  8,  iSOl  16:29:02 

START 


SfiUPLE  HfiflEIs  6U-1'1 
PH-1‘1 

SIGHPL  FILE:  B:Qo6^€.ZCr.BtiC 
rifiTHES  PECOH  HULTIHEDIfl  flHRLYSIS 


ESTD-ftREfl 

RT  TYPE 
.690  PS 
2.786  PB 
BP 


P.RER  WIDTH  Cfita 
118099  .0^5 

Q722^  .082  3R 

5*127  .1^3 


ug/L  HRME 
.000 

.000  .1  NT  .STD. 

.000 


TOTRL  fiREfi=  210750 
tlUL  FfiCTDR  =  2  .5000E-01 


6  R  F'  ti 
1 


ijg/L  NftHE 

0 ,000UE*G0  I  OT PiL  L E 1 1 E o 


EThULT  S.ftHPLE  IIIFORIIRT  ion 

SE  SfitlPLE  TftBLE  IN  hflHUP.L  RUN  |;Y/H*D: 


STD  flt'iT  C0.0O0GE  +  OO  0: 
RI1PLE  RUT  CD  '3‘3  I* 

IJL  FRCTOR  C2.5G0GE-01  3: 
“'•LIBRRTION  CY/H*:-. 

:  GU-l-ID 
RT  I1EI10:  PH-1^ 


UN  n 
T 


30 


OCT 


8,  1991  le.t'TlsBG 


0  .-68 


M  U 1 1  ^ 


l-‘:  I 


X 


:>i  1 


i  :  Z-L- 


sbi'iPle:  iiPhe::  gu-I'IO 
PH- IB 


SI6HSL  PILE: 


B: Q36B65BC  .BNC 


liULTinCOIFl  PlHfiLYSIS 


IlflTHES  PECOH 
ESTD-RREfl 


RT 

TYPE 

.689 

PU 

.  820 

UU 

.9B5 

UU 

2.781 

PB 

TOT  fit  flF:Efi=  162816 


P.REfl  UIDTH  Cfita 
B5786  .OB 3 
8805  ’  .067 

9866  .107 

98259  .035  3R 


I1UL  rRCTOR=  2  .5O00C-O1 


US^'L 
0  .0G00E  +  O0 


HflUE 

TOTRL  XYLENES 


ijg/L  HflllE 
.000 
.000 
.000 

.000  INT  .; 


liTD  . 


DEirfiiJLT  SfillPLC  IHFORlIflTIOH 

USE  SRHPLE  TABLE  IN  IlflNURL  RUN  CY/H+3: 


ISTO  RUT  CO.O000E+OG  3s 
SRMPLE  RUT  C0 .OG00E+00  3s 
nUL  FRCTOR  C2.S000E-01  3s 
RECBLIBRRTION  CVVN+3  s 
NP.lTEs  BLANK- 07 
REPORT  l-1EilOs 


*  RUN  « 
START 


! 


OCT  8,  1991  iSsS-TsOa 


SFiMPLEl  tiP.llw  J 

SIGNAL  FILE:  B :  QSG'IGSBi  .BliC 
nflTHES  RECON  nULTIHEDIfl  fiHPLYSIb 


HO  CALIB 
fiRER:< 

RT 

.7^0 


PERKS  FOUHD 

fiPER  TYPE 
1551  PU 


UIDTH 

.061 


RRERX 
25 .00000 


TOTRL  fiREfl=  1551 
MUL  FACT 0R=  2 . SOOOE- 01 


+  OP  a  7 


Dcrp.iJLT  sflnPLE  inroRr.flT lOH 

USE  SftMPLE  TfiBLE  IM  rifiHURL  RUN  CY/N*D  : 

ISTO  RliT  C0  .080OE+80  3  ■■ 

SfiUPLE  RUT  CG.0OGGE+13O  3s 
I1UL  TRCTOR  C2.5000E-G1  3s  1 
RECRLIBRRTIOH  CY/M*3s 
HRHEs  RT-02 
REPORT  liEliOs 


*  RUN  a  52  OCT  8,  1991  17 :05  s  2*1 

STRRT 


..  X 


RlJim  32  17:03:  2-=i 

SPnPLE  HfiilE*.  RT-02 

SIGHflL  file::  e:C!36'^&B55 -BHC 

HFITHEIS  RECOH  HULT IllEDIfi  RHflLYSIS 


rSTO-RREfl 


RT 

TYPE 

.  8 1'  G 

SBB 

1  .960 

PP 

2 .161 

PB 

2  .591 

PU 

2  .805 

UB 

3  .956 

PB 

1  .871 

BB 

7  .303 

PU 

7  .715 

UB 

9  .215 

PB 

TOTP.L  RREFl=3.'1 
nUL  FfiCTOR=l.B 


RRER 

UIDTH 

32617792 

.031 

71315 

.057 

316196 

.052 

71970 

.059 

55825 

.075 

325717 

.  0  y  2 

70916 

.100 

375393 

.137 

397295 

.113 

111078 

.168 

23E+  97 
0i3E+  90 


CRL4  ug/L 

.000 
.000 

1  500.775 

2  506.960 

3R  .000 

^  501. 93'^ 

■  .000 

5  510.311 

6  .  553  .761 

7  551.828 


1 

1 


6RPa 

1 


ijg/L 

1 . 1 OSBE*  03 


NRIIE 

TOTRL  HYLEKE3 


1 


1 


J 


I 


{ 

# 


HfinE 


BEHZEI-JE 

TCE 

IHT  .STD  . 
TOLUENE 

ETHYLBENZENE 
118..  P- XYLENE 
0- XYLENE 


F  ! 


DEFliULT  SfinPLE  IHrORIIftTIOH 

USE  SSHPLE  table  IH  IlfiMUAL  PJJH  EY/H+D  : 

ISTO  AHT  E0  .CHeGi3E*Gi3  3: 

SAMPLE  RI1T  E0.OQGE'E+G3  3; 

I1UL  rflCTOR  E1.'30G0E  +  Q0  3:  .25 

PECflLIBRRTIOH  CY/H*3  : 

HR!1E:  blank- 08 
REPORT  riEI10:  ’ 

*  RUN  a  33  OCT  9,  1991  07:13:21 

START 


cs 


STOP 


r«g  signal  file  B  s  Q365521 2  .  BHL- 


RU!13 


OCT  9.  1991 


SnliPLEl  HnHEs  bLfiUK-OS 

SIGllflL  FILE:  B:Q3955212  .BHC 
IlflTHES  RECOH  l1ULTI!lEDIfi  RNRLYSIS 
ilO  RUH  PERKS  STORED 


DErhULT  SfillPLE  IHF OPilflT  IGM 
USE  SRIIPLE  TABLE  IH  IVnUUhL  RUH 

I  STD  fitlT  EO.8GGDE+D0  1- 
SfiMPLE  RUT  C0.G0OGE+O0  D: 

HUL  FACTOR  C2.5000E-01  D  •• 
RECRLIBRRTION  CY/M*D s 
HAHE:  BLANK- 009 
REPORT  riEIIO: 

*  RUN  8  3S  OCT  9,  i9’3i 
STRRT 

- 7-1  r 


cs 


STOP 


E* !  U  3 1'  5  c*  F  E*  D 


CV/N+D 


08:11 


.B1!C 


Closing  signal 


»:  ♦ 
I 


1 


Runn 


OCT  9,  1991 


SftllPLE  l!nilE:  ELfi!il-.-y09 
SIGHflL  FILE:  B : Q3653FBD .BMC 
nflTHES  RECOM  }1ULT ir.EDI R  RMRLYSIS 


I 

I 


MO  CRLIB  PERKS  FOUHO 


RRERX 

RT 

.820 


RRER  TYPE 
13-TS8  BB 


UIDTH 

.257 


TOTRL  RRER=  IB'TBO 
11UL  FfiCT0R=2  .5O00E-01 


1 


n 

! 


..  t 


0  O  *•  i  1  • 


RREfiX 
'5  60000 


Runs  20 


OCT  3.  13-31  10:03=^5 


SfiUPLE  NftnEt  GU-Cb 
PH-06 


SIGNAL 

urthes 


riLEl:  B;Q36-^09E-^  .BMC 
RECOH  nULTII-lEDIfi  RNfiLYSIS 


esto-arbr 

RT  TYPE 
.689  PU 
.831  UE 
2.773  PS 


RRER  UIDTH  CfiL« 
16673  .052 

12709  .136 

H3907  .083  3R 


ug/L 

.000 

.000 

.000 


total  RRER=  199289 
MUL  FRCTOR= 2  .5080E-01 


6RP8 

1 


ug/L  NRflE 

0.G000E-^00  TOTAL  HYLENES 


HRI1E 

IHT  .STD. 


PUN 


RUH« 


21 


OCT 


3,  1931  ivj:33:26 


I 

i 

J 


SliriPLE  MflllE:  G'J-07 
PH-07 

SIGHRL  riLEi  BsQiS'lQr??  .BHC 
I'lPTHES  RECOH  I1ULT Il’lEDI fl  RURLi's!:* 


ESTO-flF.:Eft 

RT  TYPE 
.689  PB 
2.77^  FB 


flREfl  UIOTH  CP.LS 
•13620  .0b3 

189196  .ess  3R 


TOTAL  flREfl=  232816 
(1UL  FftCT0R=2  .S000E-01 


ug/L  HA11E 

.000 

.008  IHT  .STD 


ORPiJ 

1 


u-gFL  NAME 

0.000OE•^00  TOTAL  XYLEHES 


OCT  3.  13-5i  = 


zz 

milE:  C’U-OS 


L  FILE:  B  s  Q36‘12‘TB3 -BMC 
TCS  RECOH  nULTIIlEDIfl  HHRLVSIS 


RREfl  WIDTH  Cflia 
•3-3353  .072 

11^726  .'3S-7 

6S23  .17'^ 

TOTRL  flREfl=  22Q'3e3 
nUL  rRCTOR=2  .50G0E-01 


JD-RRBR 

RT  TYPE 
.717  BU 
2.807  PB 
4.172  PB 


ug/L  HfltlE 

.000 

.000  IHT.STD 
.000 


6RP?l 

1 


ug/L  NRtlE 

0.0000B‘''00  TOTRL  XYLENES 


PUN  a 


•  fiUPLE  HfiilE::  GU-09 
r'K-09 


SIGMRL  PILE:  B: 

Q3G^3B3C .BNC 

I1RTHES  RECOH  I1ULTII1EDIR  RHRLYSIS 

ESTD-RREfl 

RT  TYPE 

RREfl  WIDTH  CRL« 

uq/L  MflnE 

.700  PU 

175726  .063 

.OGQ 

PB 

.  1 6^1253  .090  3R 

.000  IHT  . 

TOTfiL  fiREfi=  33998'^ 
!1UL  FRCT0R=2  .5ee0E-81 


GRpa 

1 


uq'/L  NRME 

0.0000E+00  TOTAL  XYLENES 


RUN  8 


OCT 


lOOl  1-T:12:57 


SfiliPLE:  HfillEs  OU-18 
PH- 10 


SIGHRL  PILE:  B:Q?.61-T2Efl  .BMC 
nflTHES  RECOH  I1IJLT IllEDI R  RHRLVSIS 


ESTD-RRER 


RT 

TYPE 

RRER 

UIOTH  CflL8 

ug/L  HfiME 

.700 

PB 

“139862 

.063 

.000 

.969 

PP 

•19^9 

.108 

.000 

1  .280 

PU 

^523 

.IGH 

.000 

2  .308 

UB 

7^67 

.161 

.000 

2.St5 

PB 

1t3^13 

.892  3R 

.000  INT.STD 

TOTRL  RREfi=  65521^ 
I1UL  rfiCT0R=2 .5000E-01 


6RP8 

1 


ug/L 
0  .O000E  +  O0 


HfiME 

TOTRL  XYLENES 


25 


OCT 


•u 


iSHi 


.E  HFinE:  OU'-ll 
1 

iHFlL  riLE:  B:Q36‘1'?-55D  .BMC 
flTHES  RECOH  ilULTIHEDIfl  flHfiLVSIS 


ESTD-flREfl 

RT  TYPE 
.6’58  PB 
2.815  PB 


RREfi  UIDTH  CPia 
321323  .G5S 
139508  .089.  3R 


uq/L  HRI'IE 

.000 

.000  IHT.STD. 


TOTAL  fiRER=  -160831 
I1UL  FfiCTCR=2  .5000E-01 


GRPS 

1 


uq/L  NAHE 

0.00005-^00  TOTAL  HYLENES 


nrrfiliLT  SfiUPLEI  IlirORMflTIOH 
Llic  SR11PLE  TP.BLE  IN  URNUBL  RUN 


CY/H+D  : 


ISTD  RriT  CQ  .RRUOE+eS  1 '■ 
Sfll'lPLE  RUT  C0.eGG0E+0O 
H 11 L  F  R  C  T  0  R  C  2  . 5  0  0  G  E  “  0 1  ^  ’ 
RECRLIBRRTION  rY/H*3  : 
HfillEt  6U-12 
REPORT  ITEi'iOt  PK-12 


*  RUN  8  26 

START 


OCT 


1991  15=12:02 


If 


RiJH.a 


UCT 


8,  1991  19:12:02 


SRI1PLE  HRHE;:  0U-12 
PH-12 

SIGHRL  FILE!:  B  :  036*1 50C3  .  BMC 
HflTHES  RECOH  nULTIIlEDIfl  RHRLYSIS 


ESTD-flREfl 

RT  TYPE  P.RER 

.682  BU  303820 

.9^8  UU  7*169 

2 ’773  PB  113302 


WIDTH 

CRL« 

ug/L 

.061 

.000 

.132 

, 

.000 

.088 

3R 

.000 

HfiHE 


IHT  .STD  . 


TOTAL  RREfi=  12*1591 
MUL  FfiCT0R=2 .50O0E-01 


6RP#  ug/L  HRI1E 

1  0.0000E+00  TOTAL  XYLENES 


PIJN  3 


DEirRi'LT  SP.nFLC  lUfORflfiT  lUH 

USE  SfillPLE  TP.BLE  IH  MfiHUfiL  RUM  CV/N 

ISTO  RUT  Ce.GGOOE+OQ  3: 

SflUPLE  firiT  CO-GO'3OB  +  00  3  s 
I1UL  FflCTOR  C2.5000E-01  3  = 
RECRLIBRRTIOM  CV,-'H*3  s 
HflliCs  6U-13 
report  HEnO:  PH-13 

27 


PUN  a 


OCT  3,  1991  15: 


F'UH3  36 


OCT  6,  0-3  =  05 -.26 


S  n!  1 P  L  E  H  PI'l  =  O  6U  -  1 5 
PH- 06 


SIGHfiL  riLE*.  BtOSGS-^CSG -BHC 
IlflTHES  RECOH  HULTIliEOIfl  PlHfiLVSlS 


HO  CflLIB 
RREfiJJ 

RT 

.6  £6 
.822 
1  .333 
2.712 
3  .725 
^  .235 
5 


FEfiKS  POUND 


PlREfl 

TYPE 

172^72 

PU 

OG-TO-T 

UB 

^312 

PU 

141915 

PB 

7100 

PU 

6699 

UU 

'I'TOSS 

BB 

WIDTH 

.075 

.071 

.113 

.090 

.123 

.127 

.338 


fiREfi% 
9  .73272 
5  .*1^35^ 
.2-T333 
8  .60836 
.■T0066 
.37803 
.793.36 


TOTP.L  RREfi=  ^^3021 
nUL  rfiCT0R=2 .50OOE-01 


+  OP  3  7 


DETRULT  SRMPLE  IHrORriRTIOH 

USE  SRUPLE  TfiBLE  lU  HRHURL  RUN  CV/U*3: 


ISTO  firiT  C0.6080E+00  3 
SflI-lPLE  firiT  C0.0O08E  +  0O 
nUL  rflCTOR  C2.5000E-01 
RECRLIBRRTIOH  CV/M^3  : 


HflUEs  6U-1S 
REPORT  I1EMO:  PH-06 


3  : 
3: 


^  RIJN  3  37  OCT  3,  1991  09:30:^^ 

START 


Closinc  sicnsl  tile  B  :  OSOSSZ-IS  .BMC 


I 


i 


I 


P'JH  = 


RUH?1 


OCT  9 


1991  05 


S  RM  P  L  E  5  5  BIT  E  :  OU  -  1 E- 
PH-06 


SIGHRL  FILE:  B  :  QiGSSZ-TS  .BHC 
IlRTHES  RECOH  IIULTIHEOIfl  RHRLYSIS 


ESTD-RREB 

RT  TYPE 
.635  PB 
2 .770  PB 


RREfl  UIDTH  CflL« 
78113  .059 

iG-TOZo  .037  SR 


TOTnL  ftREa=  182736 
1'1UL  FfiCT O.R=  2  .5000E- 01 


ug/L  HftHE 
.000 

.000  IHT  .  STD. 


GRPS 

1 


ug/L 
0  . 0  0  0  0  E  +  0  0 


HflME 

TOTAL  XYLEHES 


DEFfliILT  SflIlPLE  IHFORriflTIOH 

USE  SAMPLE  TABLE  IH  MANUAL  RUN  CV/m^D  : 


I  STD  AMT  C  0  .0000L'*' 00 
SAMPLE  AMT  CD.OBOuL+OG  3: 
nilL  FACTOR  C2.5000E-01  D: 

RECALIBRATIOH  CY/H*3: 
NAME:  6U-17 
REPORT  MEMO:  PH-06 


RUN  # 
START 


OCT  9 ,  1991  09  ••  50  :  5 


CS 


Stop 

ing  signal  File  B  :  QsbSSSFS  .  v-mL 


RUHa 


OCT  3,  03:50:^5 


33 


Sfil'.PLE  MfilTE:  GU-17 
PH-03 


SIGMRL  FILE:  B : Q36556r6  .BHC 
I'lfiTHES  RECOH  nULTIHECiIfl  P.MflLYSIS 


ESTD-fiF-:ER 

RT  TYPE 
.782  PE 
2.772  PB 


PREP 

1065^3 

101910 


UHDTH  CflLU 
.075 

.069  3R 


TOT  PL  PRER=  203H53 
riUL  FPCTOR=  2  .5608E- 81 


uo/L  HPI1E 

.000 

.000  INT  .  STO. 


6RP« 

1 


ug/L  HRHE 

0.0000E+00  TOTRL  XYLEHES 


+  OP  7 


OErfiULT  SftnPLE  ItiFORIlfiTIOH 

USE  SRtiPLE  TfiBLE  IN  I'lRHURL  RUM  CY/H*3 : 

I  STD  RUT  C8.00O0E  +  O0  1- 
SAMPLE  RMT  C0.0O00L+00  1' 

I1UL  FfiCTOP.  C2  .5000E-01  3: 
pkcRLIBRATION  CY/N*3: 

HRHE:  6U-13 
REPORT  MEMO!  PH- OB 


*  RUH  «  39  OCT  9,  1991  10:11:29 

STRRT 


Closing  signsl  Tile  B  :  Q365SSD;- .BHL 


iftilPLE  !-i=illE:  I3I,J-1S 
PH- Ob 


SieilflL  FILE:  B  :  Q3655BD?.  .BHC 
nP.THES  R'ECOM  HULT IMEDI fl  filiPLYSIS 
ESTD-RF:ER 


RT 

TYPE 

RREfl 

WIDTH 

CALS 

ug/L 

IT  RUE 

70S 

PU 

1 iSSZS 

.079 

.OQ0 

350 

L'U 

0  43  r  4 

t  1 

.i-is 

.000 

7  SO 

PB 

115572 

.083 

3R 

.000 

HIT  . 

TOTRL  flRER*  2-13352 
nUL  rfiCTOR=2.50GeE-01 


GRF’il  ug/L  NAME 

1  0  .0i3ei3E-n30  TOTAL  HS'LENES 


OCT  y,  lyyi  = 


:  HfiHE:  GU-19 


iftL  FILE:  B:Q3657lSfi.eHC 
HES  RECOH  nULTIHEDIfl  RHRLYSIS 


iTD-RRER 

RT  TYPE 
.721  PU 
2.312  PB 


RREfl  UIOTH  CRLfl 
187355  .071 

87062  .033  3R 


total  fiREfl=  28'T‘T17 
nUL  FRCT0R  =  2  .5000E-01 


ijg/L 

.000 

.000 


GRP  a 
1 


ijg2L  HRME 

0.00005-^00  TOTAL  HYLEHES 


=-ij!)  =  -11-003 


HflhE 

IHT  .  STD . 


*  OP  3  " 


DETRULT  SRIIPLE  IH.ruRIlRT  I  Oil 
USE  SRHPLE  TfiBLE  IM  HRIiURL 

ISTD  RtiT  E0.O0OOE''’GU  0* 
SRI1PLE  RUT  C0.yOO0E  +  OO  2’ 
liuL  FRCTOR  C2.0OOOE  +  G0  3* 

RECRLIBRRTIOU  CV/H*3  : 

MRMB !  GU"20 
REPORT  I-IEHO:  PH- IB 


RUH  CV/H*D 


.25 


*  RUN  3 
START 


^3 


OCT  9.  1991  12:H 


^3 


OCT  9,  19’51  12:Hs50 


H4 


1IIPLE  MfillE:  6U-20 
H-16 

ilGHflL  riLE:  B:Q36578Ci  .BNC 
riflTHES  RECOH  TIULTIHEDIfl  flHflLYSIS 


.  ESTO-flREfl 

RT  TYPE 
.698  PB 
.958  BB 
1.262  PU 
2.191  UB 
2.796  PB 


flREB  WIDTH  CflL8 
136165  .051 

7752  .071 

6856  .090 

12185  .110  1 

106721  .089  3R 


TOTfiL  ftRER=  269679 
t'llJL  rRCT0R=2 .5000E-01  ‘ 


ug/L 
.000 
.000 
.000 
1  .373 
.060 


GRP  a 
1 


ug/L 
0 .G000E+00 


HRME 

TOTAL  HYLEMES 


13-0 03 


MRI1E 


BEH2EHE 
IHT  .  STD  . 


RIJIl?}  *1-1  OCT  9,  1991  12 :27  s -11 

SP.riPLE  MRriE:  6U-20D 
PH-16 

SIGHhL  riLEs  B:Q3657BEE  .BNC 
nftTHES  RECOM  MULT IIIEDIfi  FiMfiLVSIS 
ESTD-fiREfl 


RT 

TYPE 

RRER 

WIDTH  CfiLS 

ug/L 

HflllE 

.712 

PB 

1 00923 

.068 

.000 

.962 

BP 

3993 

.077 

.000 

1  .272 

PB 

‘T'120 

.105 

.000 

2 .200 

UB 

83^13 

.115  1 

3  .176 

BENZENE 

2  .301 

PB 

37653 

.095  3R 

.000 

HIT  .  STD 

^  .152 

UB 

5715 

.169 

.000 

TOTfiL  flREfl=  211567 
MUL  rflCTOR=2 .5000E-01 


6P.P8 

1 


ug/L 
0 .0000E+00 


HfiHE 

TOTRL  KYLENES 


U  r  H  r 


OETflULT  SAMPLE  IHFOPHATIOH  ro  . 

USE  SAMPLE  TABLE  IH  MANUAL  RUN  C«'/N 

I3TD  MI1T  C0  .000OE:*'3'3  3: 

S  AM  P  L  E  AM  T  C  0  . 0  O  0  0  C  ♦  ‘3  0  3  s 
I1UL  FACTOR  C2.500OC-Oi  3s 
RECALIBRATION  CY/N+3  s 
NAMES  GU-21 
REPORT  MEMOS  PH-17 


*  RUM  ?} 
START 
- ^IF 


OCT  9,  1991  12s^0sll 


A  .131 
^  .3-.  6. 

*  ^  .67*? 


R  .688 


7  .068 


:  0  6  6  7  E  n  C  .  b  I  'i  U 


0  C  T  t 


JL  L.  • 


ruple  Mfinc*.  GU-21 
••H-17 


SIGlifiL  riLE:  B:Q3€.57EftC.BMC 
nRTHES  RECON  MULT  IIIEOI  fl  RHflLYblS 


ESTO-ftRE:f> 

RT 

.688 
.81B 
.9^S 
1  .251 
1  .110 
1  .610 

1  .987 
2.186 

2  .775 

3  .111 
3  .278 
3  .526 
3  .765 
1  .131 
1 .316 
1  .679 
5  .331 
7  .068 


TYPE 
PU 
UU 
UU 
UU 
UU 
UU 
OU 
UB 
PU 
.  UU 
UU 
UU 
UU 
UU 
UU 
UU 
PB 
UU 


fiPEfl 

528259 

21105 

S8022 

71005 

11033 

58796 

68371 

179313 

275309 

235717 

322150 

16369 

127155 

13022 

8601 

21776 

3101 

22007 


UIOTH  CfiL« 
.017 
.060 
.077 
.082 
.063 
.112 
.100 
.092 
.119 
.103 
.118 
.118 
.128 
.181 
.132 
.175 
.118 
.269 


1 

3R 


ijg/L 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
172  .029 
.  000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
6  .299 


total  RRER=2371931 
MLIL  rRCTOR=2  .5000E-01 


6RP« 

1 


ug/L 
0  .0808E  +  0O 


NflUE 

TOTAL 


KYLEHES 


■liii  a 


j  c. .  M  fl 


MfihE 


EENZEHE 
INT  .  STO  . 


ETHYLBENZENE 


+  0  p  H  7 

OEffii'iLT  SfiriFLE  lUrORtlRT  1011 

USE  SfiMPLE  TfiBLE  IH  nfillUfiL  RUH  CY/H*D: 

ISTD  RUT  C0.OO00E+G0  3s 
SfinPLE  RMT  Ci3  .Oi3>3OE  +  O0  3: 

I'lljL  PBCTOR  C2:  .50O0E-'31  3! 

RECfiLIBRflTIOH  CY/M*3  s 
HfiMEs  BLflMK-10 
report  HEMO: 


*  •  RUN  S  ^0 
STRRT 
- p-ir 


0  .773 


OCT  9,  1991  12:57:13 


Run  a 


OCT  9,  1991  12:57:1 


SBITPLE  HfillE:  BLfiMK-iO 

SIOMflL  riLE:  B:Q36S82fifT  .BHC 

MRTHES  recon  nULTIHEDIfl  FiNflLYSIS 

NO  CfiLIB  PEAKS  FOUND 
ft  R  E  fl 

RT  AREA  TYPE  WIDTH 

.773  7‘T86  P3  .112 

TOTAL  RREfl=  7-186 
nUL  FRCT0R  =  2  .5000E-0i 


rrer;< 

25.00000 


*  U  P  i»  7 

DETPULT  SP.riPLE  IlirORIlflTIOH 

USE  SRUPLE  TfiBLE  IM  URNURL  RUH  CY/H+D: 

ISTD  RfH  E0.G0QI3E  +  GO  Ds 
SfiMPLE  RUT  C0.0O00E  +  G1O  2 
I1UL  rfiCTOR  C2.5000E-01  3--  1 
RECRLIBRRTIOH  CY/H*3  : 

HfiHE:  RT-03 
REPORT  11  El  10: 


*  RIJN  a 


^7 


OCT  9,  1991  13:08:19 


RUH;i 


"17 


OCT  0,  19?1 


1  Z  ■■  GS  ••  1  9 


srufle:  tirue:  rt -si- 


si  ghrl  riLE: 


B:Q.:.e585-T^  .BHC 


riRTHES 


RECOH  nULTinEDIR 


RHRLYSIS 


ESTD-RREfi 


RT 

TYPE 

RRER 

UIDTH 

CRLS 

ug/L 

.  875 

SBB 

3  0  9  3  8  7  0 

.032 

.  0  0  0 

1  .97-T 

PB 

818^8 

.059 

-.000 

2  .180 

BB 

33592^ 

.05^ 

1 

■T82  .262 

2  .613 

BU 

81725 

.061 

2 

•17^  .573 

2.825 

UB 

32022 

.076 

3R 

.000 

3  .985 

PB 

33^276 

.085 

'^53  .932 

^  .906 

PB 

78^71 

.103 

.  0  0  0 

7  .352 

PIJ 

386095 

.1^1 

c; 

^^2.059 

7  .767 

UB 

t15050 

.1^7 

s 

.  ^10  .59-1 

9  .276 

PB 

‘T38869 

.171 

7 

‘  ^27.55^ 

TOTRL  RREfi=3  .3115E+07 
MUL  FRCT0R=1  .eCeSE+GG 


GRP8 

1 


ug/L 
8  .8815E+02 


NRUE 

TOTRL  HYLEHES 


NRUE 


BENZ.ENE 

TCE 

IHT  .  STD  . 
TOLUENE 

ETHYLBENZENE 
US:  P- KYLE  HE 
0- XYLENE 


APPENDIX  B-3 


LABORATORY  REPORTS  FROM  1995  NATURAL  ATTENUATION 

INVESTIGATION 


022/I:\PROJECTS\731296\CP\9.DOC 


MAtfi 

TEmL 


Ref:  95-DK9/vg 
May  S,  1995 


Dr.  Don  Kampbell 

R.S.  Kerr  Environmental  Research  Lab 
U.S.  Enviironmental  Protection  Agency 
P.O.  Box  1198 
Ada,  OK  74820 

THRU:  S.A.  Vandegrift$V 

Dear  Don:  ‘ 


This  report  contains  the  results  of  my  GC/MSD  analysis  of 
methylene  chloride  extracts  of  core  samples  and  one  free  floa  ing 
product  sample  (MW-5)  from  Rickenbacker  ANGB  for  quantitation  of 
benzene,  trichloroethylene  (TCE) ,  tetrachloroethylene  (PCE) , 
toluene,  ethylbenzene  (EB) ,  p-Xylene  (p-X) ,  m-Xylene  (m-X) ,  o- 
Xylene  (o-X) ,  1, 3 , 5-trimethylbenzene  (1,3,5-TMB),  1,2,4 
trimethylbenzene  (1,2,4-TMB),  1, 2 , 3-trimethylbenzene  (1,2,3-^BK 
1,2,4, 5-tetramethylbenzene ,  1,2,3, 5-tetramethylbenzene ,1,2,3,  - 
tetramethylbenzene,  naphthalene;  2-methylnaphthalene  and  1- 
methylnaphthalene  performed  under  Service  Request  #SF  1-118. 

The  analytical  method  was  a  modification  of  RSKSOP— 124. 

Cool  (38 *0)  on-column  injection  (0.5  ^1)  was  used  with  electronic 
pressure  control  set  for  a  constant  flow  of  0.9  ml/min.  A  30M  X 
0.25  mm  Restek  Stabilwax  (Crossbonded  Carbowax-PEG ,  0.5  ^m  film) 
capillary  GC  column  with  9  inch  long  X  0.53  mm  ID  uncoated 
capillary  precolumn  was  used.  Quantitation  was  based  on 
calibration  curves  of  selected  target  ions  (2  or  3  ions  ,  total 
area)  for  each  compound.  A  high  level  (5—250  )ig/ml  , 
naphthalenes  0.1-50  ug/ml)  and  low  level  (0.05-5  fig/ml) 
calibration  curve  was  applied  to  each  sample  for  quantitation. 
Complete  reports  detailing  the  acquisition  method  and  calibration 
curves  have  been  recorded.  The  soil  samples  were  extracted 
Mark  Blankenship  on  March  6,  1995  and  the  free-floating  product 
was  received  March  2,  1995.  All  samples  were  analyzed  by  GC/MSD 
on  March  15-16,  1995. 


If  I  can  be  of  further  assistance,  please  feel  free  to 
contact  me. 


xc:  R.L. 

J.L. 

G.B. 


Cosby  . 
Seeley  ^ 
Smith  (y' 


:incerel 


ManTech  Environmental  Research  Services  Corporation 

R.S.  Kerr  Environmental  Research  Laboratory,  RO.  Box  1198. 919  Kerr  Research  Drive 
Ada,Oklahoma74821-1198  405^36-8660  FAX 405-436-8501 
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BLQ  <0.05  ug/ml  except  Naphthalenes  <0.1  ug/ml 


SF-1-118  Dr.  D.  Kampbell  Rickenbacker  ANGB  Free  Product  (ug/ml)  and  Soil  Extracts  (mg/kg)  GC/MSD  (SIM) 
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BLQ  <0.05  ug/ml  except  Naphthalenes  <0.1  ug/ml 


fiPR-14-19S5  10:44  USEPfl  RSKERL-fiDA  SSB/SPB 


405  436  8703  P.02 

4 


Co't^ 


s 


5 

A9aiS~HH, 


S5-/  Id, 7 

SS--^  I7,Z. 

5S  -  ^  >3.s 


TPH 

»«3  0,/y/rg 

<1  S& 

■di.  So 

So 


roc,\ 

).s 

S.’S 

/.w 


/iAW^  S 


^5 

T<j 

tc> 

■24(5 

'^50} 

>6  ( 

(S'-.  Kyf^y}^ 

5)  ) 

)j  Sj  5  Ti-Vy^B 

3^i 

mO 

J  T^riMS 

SHC 

Teh^M3 

.446 

H  TriH 

TC^ 

^  s 

PCE 

^  s 

SS-) 

- 

-£.5  -£5 

7 

2^2. 

MV  3 

H  I- 

IS 
hH 


ss- z 


^  s 

s 

s 

u 

j  2. 

5 

iC> 

^  s 

<1  5 
<•  5 
<  5 


N/ 


^5 


g'T£)r  ^ 


HjtiJfS 


TOTAL  P.02 


[Tj^  ■ 

T22"{^o  -2.S 


ES  mp-5S  2-27-95 


ES  mp-5D  2-27-95 


ES  mp-lOD 


ES  mp-lOS 


ES  mp-8D 


ES  mp-llD 


ES  mp-7S ' 


ES  mp-7D 


ES  mp-6D 


ES  mp-9D 


ES  mp-9S  ■ 


MW-12 


ES  mp-3D 


MW-6 


MW-  11 


ES  mp-4D 


ES  mp-4S 


ES  mp-14S 


2-27-95 


2-27-95 


2-28-95 


2-28-95 


2-28-95 


2-28-95 


2-28-95 


2-28-95 


!  mp-14D  2-28-95 


;  mp-2D  2-28-95 


)  mp-lD  2-28-95 


np-13S 


2-28-95 


2-28-95 


2-28-95 


Field  Data 

Rickenbacker  ANG,  Ohio 


Carbon 


Total 


Dioxide  mg/1  Alkalinity 
mg/1 


Ferrous  Iron  Hydrogen 
mg/1  Sulfide  mg/1 


mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

Sample 

Cl* 

SQ^l, 

NO",  +  NO'jCN) 

NHj 

ESMP-ID 

10.2 

41.4 

<.05 

0.22 

ESMP-2D 

13.1 

56.7 

0.09 

0.10 

ESMP-4D 

7.31 

87.1 

0.08 

0.06 
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5.10 

144 

0.08 

0.10 
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17.0 

54.9 

0.09 

0.07 

ESMP-13D  Field  Dup 

17.8 
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0.09 

0 . 07 
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23.5 

38.3 

0.09 

0 . 43 
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23.3 

38.2 

ESMP-14D 

17.0 

58.7 

0.11 

0.09 

ESMP-14D  Dup 

— 

— 

0.11 

0.08 

ESMP-14D  Field  Dup 

16.3 

57.1 

0.11 

0 . 08 

ESMP-14S 

7.29 

19.2 

0.09 

0.13 

ESMP-14S  Field  Dup 

-  NO 

SAMPLE  - 

0.09 

0.12 

ESMP-15D 

20.1 

264 

0.41 

0 . 10 

ESMP-15S 

16.1 

206 

0.32 

0 . 19 

ESMP-15S  Dup 

15.6 

206 

ESMP-16D 

19.5 

938 

<.05 

0 . 75 

ESMP-16D  Field  Dup 

20.7 

895 

<.05 

0.74 

ESMP-16S 

53.3 

208 

<.05 

1.22 
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7.26 

41.0 

0.09 

0.29 

MW-2 

7.79 

61.2 

0.09 

0.05 

MW-3 

21.1 

127 

0.10 

0.06 

MW- 4 

19.0 

103 

0.15 

0.09 

MW- 4  Dup 

— 

— 

0.15 

0.09 

MW- 5 

8.00 

6.57 

0.08 

0 . 45 

MW- 8 

8.00 

20.0 

0.06 

0.10 

MW- 9 

18.9 

496 

0.08 

0.27 

MW- 9  Dup 

20.0 

498 

— — — — 

MW-10 

23 . 4 

296 

0.07 

0 . 49 

Blank 

<•5 

<.5 

<.05 

<.05 

WP032 

106 

75.1 

2.51 

2.08 

WP032  T.V. 

106 

75.0 

2.81 

2.30 

Spike  Rec. 

101% 

95% 

98% 

100% 

Sample 

PJL. 

ESMP-5S 

7.30 

ESMP-5D 

7.07 

ESMP-IOD 

7.01 

ESMP-IOS 

7.22 

ESMP-8D 

7.10 

ESMP-8D  Dup 

7.08 

ESMP-llD 

7.09 

ESMP-7S 

7.33 

ESMP-7D 

7.29 

ESMP-6D 

7 . 18 

ESMP-9D 

7.11 

ESMP-9D  Dup 

7.10 

ESMP-9S 

7.13 

MW-12 

7.04 

ESMP-3D 

7.06 

MW-6 

6.96 

MW- 6  Dup 

6.98 

MW-11 

7.38 

ESMP-4D 

7.02 

ESMP-4S 

6.98 

ESMP-14D 

7.09 

ESMP-14S 

7.28 

ESMP-2D 

7.16 

ESMP-ID 

7.22 

MW-3 

7 . 08 

MW-3  Dup 

7 . 10 

MW- 8 

7.34 

ESMP-13D 

7.14 

ESMP-13S 

7 .21 

ESMP-17S 

7.24 

ESMP-15S 

7.55 

ESMP-15D 

8.22 

MW-2 

7 . 16 

MW-10 

7.11 

MW-5 

7.07 

ESMP-16S 

7.00 

ESMP-16D 

6.94 

ESMP-16D  Field 

D.  6.95 

MW-9 

6.82 

MW- 4 

6.95 

Conductivity  Redox 


730  200 

751  -45.8 

823  -30.0 

667  152 

779  -93.8 

781  -89.5 

786  -70.1 

632  199 

703  -53.5 

840  -24.4 

803  2.70 

817  - 

799  115 

854  38.6 

810  -16.7 

1017  181 

1057  178 

566  194 

874  140 

965  23.1 

767  -116 

760  -115 

761  -63.3 

703  190 

943  212 

961  213 

719  209 

775  -136 

841  -136 

773  -125 

731  -95.0 

764  72.1 

832  212 

1172  -92.1 

942  -115 

2150  -143 

2070  -170 

2080  -172 

1596  19.1 

859  210 


GROUNDWATER  SAMPLES  FROM  RICKENBACHER  AFB  FORTTO  &  TIC  (SR#  SF-1-118) 
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Table  1.  Quantitation  Report  for  S.R.  #5F-1-118from  Rickenbacker. 
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Table  2.  Quantitation  Report  for  S.R.  #  SF-1  -118  from  Rickenbacker 
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ND  =  None  Detected  - Below  Calibration  Llmit(1 .0  ppb)  Dup  =  Duplicate 


Table  3.  Quantitation  Report  for  S.R.  #  SF-1 -118  from  Rickenbacker. 
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SF-1-118  DATA 


ANALYZED  3/7/95 

SAMPLE 

METHANE 

ETHYLEr 

LAB  BLANK 

ND 

ND 

ESMP-3D 

0.067 

ND 

ESMP-5D 

0.106 

ND 

ESMP-5S 

0.002 

ND 

ESMP-6D 

0.079 

ND 

ESMP-7D 

0.478 

ND 

ESMP-7S 

0.017 

ND 

ESMP-8DD 

0.006 

ND 

ESMP-8S 

0.003 

ND 

ESMP-9D 

0.008 

ND 

ESMP-9S 

0.015 

ND 

"  FIELD  DUP 

0.016 

ND 

ANALYZED  3/8/95 

SAMPLE 

METHANE 

ETHYLEI 

LAB  BLANK 

BLQ 

ND 

ESMP-10D 

0.012 

ND 

ESMP-10S 

0.003 

ND 

ESMP-11D 

0.105 

ND 

MW6 

0.013 

ND 

MW11 

BLQ 

ND 

MW12 

0.001 

ND 

ESMP-1D 

0.058 

ND 

ESMP-2D 

0.067 

ND 

ESMP-4D 

0.015 

0.001 

ESMP-4S 

0.109 

ND 

ESMP-13D 

0.110 

ND 

"  FIELD  DUP 

0.114 

ND 

ESMP-13S 

7.830 

0.001 

ESMP-14D 

0.106 

ND 

ESMP-14S 

0.462 

ND 

ESMP-15D 

0.007 

ND 

ESMP-15S 

0.136 

ND 

"  LAB  DUP 

0.129 

ND 

ESMP-16D 

1.150 

ND 

"  FIELD  DUP 

1.182 

ND 

ESMP-16S 

3.067 

ND 

ESMP-17S 

2.296 

0.057 

MW2 

0.661 

ND 

MW3 

0.003 

ND 

MW4 

0.002 

ND 

MW5 

7.693 

ND 

"LAB  DUP 

7.178 

ND 

MW8 

0.015 

ND 

MW9 

0.004 

ND 

MW10 

0.040 

ND 

iijjh  " 


0-^o\  ^yl 

-^O^oo-b 

,  D.- 


<0-003 


<0-00  3 
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Ref:  95-DF20 

April  17,  1995 


Dr.  Don  Kauapbell 

R.S.  Kerr  Enviroimental  Research  Lab 
U-S.  Environmental  Protection  Agency 
P.O.  Box  1198 
Ada,  OK  74820 


:  S.A.  Vandegrift-^ 


THRU 


Dear  Don: 

As  requested  in  Service  Request  SF-1-118,  GC/MS  analysis  for 
phenols  and  aliphatic/ aromatic  acids  was  done  on  one  water  sample 
labelled  MW-5  from  Rickenbacken  ANGB.  Liquid-liquid  extraction  was 
done  by  Mark  Blankenship  on  April  6,  1995.  The  extract  was 
analyzed  by  GC/MS  on  April  13,  1995.  A  SOP  describing  the 
extraction,  derivatization  and  GC/MS  analysis  is  in  preparation. 

Licruid-Limiid  Extraction  of  Phenols  and  Alinhatic/Aromatic 
Acids. 

For  the  extraction  of  the  phenols  and  aliphatic/aromatic  acids 
from  the  water  sample,  100  ml  of  the  water  sample  is  placed  in  a 
dried,  silanized  125  ml  separatory  funnel.  Spike  solutions  if 
applicable  were  added  to  the  sample  at  this  time.  The  pH  of  the 
water  is  adjusted  to  2.0  using  l:i  H2SO4.  For  a  water  blank  without 
NajPO.  added,  a  pH  of  2  is  reached  with  ten  drops.  For  100  ml  of 
water  sample  preserved  with  NaaPO*,  twenty  drops  of  acid  is 
required.  Next  25  g  of  NaCl  is  added  to  the  separatory  funnel 
after  which  the  liquid  is  swirled  to  dissolve  the  salt. 

The  water  sample  is  extracted  four  times  with  5  ml  aliquots  of 
•acid  free  methylene  chloride.  To  remove  acids  from  methylene 
chloride  and  other  solvents,  10  g  of  Celite  Micro-Cel  T-49  is  added 
to  one  liter  of  GC/MS  grade  solvent.  This  mixture  is  stirred  for 
one  hour,  allowed  to  settle  and  is  filtered  through  a  Millipore 
organic  filter  pad  using  Millipore  vacuum  apparatus.  The  methylene 
chloride  extracts  are  collected  in  silanized  40  ml  VGA  vials.  The 
total  extract  volume  is  recorded. 


ManT^  Environnwital  Kiseaiich  Services  Cocporaiioii _ 

R5.  Kerr  Envtronmenal  Research  Laboraioo:  P.O.  Box  1198, 919  &rr  R€sean±  Drive 
Ada,  OWahcjnu  74821-1198  405^436-86o0  FAX  405-436-8501 
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Phenol /Anid  Deriva-bizatioP  Form  PFB  Ethers  and  Este^ 


A  200  111  aliquot  of  the  methylene  chloride  extract  is 

delivered  to^a  2  ml  screw  cap  vial  containing  2.5  mg  of  d^ied 
T^rt+-a<=e^^Tm  oaT-honate  Next  790  ul  of  acid  free  acetonitrile,  lO  pi 
of  100  ppm  benzoic  kcid-dj  and  10  pi  of 

is  added  to  the  vial.  Benzoic  acid-dj  is  the  internal  standard  f 
the  analysis.  The  vials  are  momentarily  placed  in  a  sonic  bath  to 
SL  “e  ®oUd  Lit  from  the  bottom  of  the  vie!  It®  «rew  caps  of 
the  vials  are  tightened  and  the  vials  are  heated  ^  °ven  at  60  C 
for  2  hours.  When  the  vials  are  removed  from  the 
0  IM  Hcl  is  added.  The  vials  are  shaken  for  30  seconds  and  200  M 
L  the  top  organic  layer  is  delivered  to  the  liner  of  a  2  ml  crimp 
cap  autosampler  vial. 

Negative  Chemical  ronization  GC/M3  Analysis  of  PFB-Derivatives^ 

For  negative  ion  chemical  ionization  GC/MS,  a  chemical 
ionization  ion  volume  is  placed  in  the  ion  source  block  of  the 
Finnigan  4615  GC/MS.  Methane  gas  is  regulated  using  a  needle  valve 
uS?i^Se  fonizer  pressure  reaches  0.40  torr  "i^h  \he  lonizer^at 
this  pressure,  the  high  vacuum  pressure  indicate  . 

The  mass  spectrometer  is  tuned  using  the 

obtain  good  peak  shape  for  ions  414  and  633  m/z  and  a  relat 
intensity  of  100:14:4  for  ions  633,  414  ^27  m/z  The  i 

source  is  heated  at  150«C.  The  in3ector  and  transfer  lines 

held  at  275 “C. 

The  Hewlett  Packard  7673  autoinjector  delivered  0.5  pi  of  the 
sample  or  standard  to  the  GC  injection  port.  A 
for  1  minute  was  used  for  the  analysis.  The  analytical 
a  60  meter,  0.25  mm  J&W  DB5-MS  capillary  column  with  0.25 
thickness  The  column  was  temperature  programmed  from  50  c  to 
So-c  S  30.c/min  and  than  to  300-C  at  i°c/mLn.  The  linear 

velocity  measured  with  air  was  36  cm/s  when  the  oven  temperature 
was  lOO^C  and  the  helium  head  pressure  on  the  column  was  29  psi. 
?hl  Finnigan  4615  GC/MS  was  scanned  from  42  to  550  m/z  xn  0.5  sec. 

Standard  curves  are  prepared  using  a  mixture  containing 

thirtLn  phenols,  twenty-five  aliphatic  acids  ^’'dui  to 

acids.  Calibration  curves  for  acetic  acid  was  nc^  prep  r 
artefact  levels  of  this  acid  in  solvents.  ^erivatization  of  the 
standard  solutions  and  samples  was  done  in  the  ^ame  manner. 
Standards  are  prepared  at  5,  10,  25,  50,  100,  ^  ^ 

Quality  assurance  was  maintained  during  the  ^ ^  ^ 

Junnlng  check  standards,  derivatisatxon  ' 

extraction  recovery  check  standards  and  spiked  field  samples. 
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Quantitative  peaul-fcs  of  Phenols  and  Aliphatic/Aromatic  Acids., 

Table  I  provides  the  concentrations  of  phenols  and 
aliphatic/ aromatic  acids  found  in  the  water  sample  taKen  at  the 
Rickenbacken  ANGB  site  and  quality  assurance  samples  run  at  the 
same  time  as  the  samples.  The  lowest  reported  value  of  phenol  or 
acid  in  this  table  is  at  or  about  5  ppb. 

Spike  recoveries  for  each  of  the  acids  and  phenols  were 
determined  in  50  ppb  spikes  of  100  ml  of  water  blank..  Recovery  of 
the  SO  ppb  concentration  was  poor  for  low  molecular  weight 
aliphatic  acids  due  to  the  poor  extraction  efficiencies  of  these 
acids  from  water.  Higher  molecular  weight  aliphatic^  acids  and  all 
the  phenols  and  aromatic  acids  exhibit  good  recoveries. 

Sample  MW5  contained  high  levels  of  lower  molecular  weight 
acids  and  branched  heptanoic  and  octanoic  acids.  The  branched 
octanoic  acids  are  present  in  the  water  sample  at  or  above  1  ppm. 
These  compounds  are  labelled  in  the  attached  chromatograms.  One 
chromatogram  shows  the  extracted  ion  profile  of  C^,  Cj,  Cg  an  9 
branched  chain  acids.  The  extracted  ion  for  each  corresponds  to 
the  carboxylate  ion  of  each  acid.  Also  included  please  fi^^ 
extracted  ion  profiles  for  m/z  ions  141  and  155.  The  ion  cou 

correspond  to  octenoic  acids,  methylcyclohexanecarboxylic  acids  or 
dimethylcyclopentanecarboxylic  acids.  Compounds  such  as  nonenoic 
acids  or  dimethyl- (or  ethyl) cyclohexenecarboxyic  acids  could  give 
carboxylic  ions  at  155  m/z. 

Please  note  that  a  problem  has  occurred  in  the  determination 
of  benzoic  acid.  A  larger  amount  of  benzoic  acid  was  found  in  the 
extraction  blank  than  in  the  sample.  We  will  determine  the  source 
of  the  benzoic  acid  artifact  before  the  next  acid/phenol  sample 
queue  is  started . 


If  you  should  have  any  questions,  please  feel  free  to  contact 


me. 


Sincerely,  ^ 
Dennis  D.  Fine 


xc:  J.L.  Seeley 
G . B .  Smith 
R.L.  Cosby 
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T-bl«  I  Ou»i«toiiv«  Haport  «wi  QC  D»u  for  «nd  Allplutfic  and  AuMnaOe  Adda 

for  Snmplen  »oB  Rckonbackno  ANQB  (Sondce  SF-l  '118). 


BcvscHon 

Strtk 


6Qppb 

Exvacaion 

Recovgry 


1  PROPANaC  ACID  -  PFH 

2  2-METKY1.PRC3PANOC  ^iD  -  PFB 

a  TRiMgThm-ACgnc  ACID  -  pps _ 

4  botyricacio-ppb 

5  2-METHYLBUTYRC  AOD  •  PFB 

6  3-METHM,SU7YRC  AOD  -  PFB  _ 

7  a^-DIMETHYLSUTYRJCAaO -PFS 

8  PgNTANOCAaD-PFB 

8  2,3 >-OlM£THYLBUTYHlC  ACID  ~  PPO  _ 

10  2-eTHVLHUTTHlCAClO-PFa 

1 1  2  - wetHYLPCNTTANOC  AQO  -  PFB 

12  3~METHYLPgNTA^JOC  AOD  -  PFB  _ _ 

1 3  4-MCTHYLPENTANOC  AOD  -  PFB 

14  HEXAKOIC  ACID  -  PFB 

15  a-MgTPm-HEXANOIC  ACID  -  P  F9  _ 

16  PHENOL  -  PFB 

17  CYCLOP ENTANECARBOJCyLlC  ACiD  -  PFB 

18  5-M£THUHEXANOICAaO  -  PFB  _ _ 

19  o-CnESOL-PFB 

20  2-  ETHtt-HECAAOIC  ACI D  -  PFB 

21  HEPTANOC  ACIO  ^  PFB _ _ _ 

22  m-CRESOL-PFB 

23  p-CRESOL-PFB 

24  1 -CYCLOP SNTENE-l  -CARBOXYLIC  ACID  "  PFB 

26  o-ETHYLPHENOL  -  PFB 

20  CYCLOP  EWTANEACETIC  AOD  -  PFB 

27  ’2.6-DtM6ThnfVPHENOL  -  PFB _ 

28  2.5-OIMETHYLPHENOL-PF0 

20  CYCLOH»ANS:AnBOXYUC  ACiO  -  PFB 

30  3^CYCLOHBgNg-1  -CARBOXYLIC  AQO  -  PFB - 

31  2.-*-DIMETHYlPHeNOL-PFB 

32  3,S-DlMETHYU>HENOLAM-ETHYLPHeNa.-PFB 

33  QCTANOIC  ACID  -  PFB -  - 

34  2^-0IMeTKYLPH£NOL-PFS 
33  p-ETVOfLPHENOL  -  PFB 

3fl  9SN20ICACID  —  PFB _ 

37  3.4-DIM6THYlPH£NOL-PFg 

38  m-METHYL0CNZCMCACIO-PFB 

39  1-CYCLOHQgNe-1-CARBOXnJC  ACID  -  PFB 

40  CYGLOHEXANEACETC  acid  -  PFB 

41  2-PHENYLPflOPANOlC  AOD  -  PFB 

42  o-METHYlBgN20IC  ACTO  -  PFB _ 

43  PHENYIACCTC  ACIO  -  PFB 

44  m  -TOLYIACETC  AOD  -  PFB 

45  o-TOLMLACgnC  AOD  -  PFB _ 

4£  2^-DlMeTHYLBENZOC  AGIO  -  PF6 

47  p-TOLVLACEllCACIO  -  PFB 

48  p-MrrWYLB£NZOIC  ACIO  -  PFB _ 

40  3-PHeNYLPflOPANaCAaO-PFB 

30  2,5-DIMETHYLS6N20C  ACID  -  PFB 

51  OeCANOIC  AOD  -  PPfi _ 

52  2,4-0IMeTHYLflEN20C AQO -PFB 

53  3j5-DlMET>1YLaeN20C  ACID  -  PFB 

54  2.3-OIMETHYVBENZOC  ACIQ  -  PFB _ _ 

56  4-ETmL3EN20C  ACID  - PFB 

M  2.4,6  -TRIMETHYLBENZOC  ago  -  PFB 

57  3.4-DIM ETHYLSgNZQC  ACtO  -  PFB  _ 

56  2,4.5-TRI4eTH>LEN2OICAa0 -PFB 


•••  Indioatos  coftC4«tr4tl< 
N.F.  Ifldtcates  not  found. 


conoontTAdon  ofcxtw:t  wa»  t>4low  lo^si  cafib/aUoft  tfandard  (5  ppW. 


RIC  Data:  694MW5  «2039  Scans  1700  to  2300 

04/13/95  17:42:00  Cali:  N1C0L412  #3 

Sample:  50I1L  SAMPLE  MU5  «r- 

Conds.:  S0C(1M)  TO  100C  30C/M  TO  300C  6C/M  SPLITLESS  IM  DB5MS60 , 25 . 25 
RaiKYe:  G  1,4000  Label:  N  0,  4.0  Quan:  A  0,  1.0  J  0  Base*.  U  20,  3 


80 ‘d 


RIC  Data:  694MW5  111  Scans  2300  to  3000 

04/13/95  17:42:00  Cali:  NICAL412  «3 

Sample:  SBML  SAMPLE  MU5 

Conds.:  50C(1N)  TO  100C  30C/M  TO  300C  SC/M  SPLITLESS  IM  DB5MS60 . 25 . 25 
Range:  G  1,4000  Label:  N  0,  4.0  Quan:  A  0,  1.0  J  0  Base:  U  20,  3 


60 ‘d 


RlC-^-llass  Chronatogr ams  Data:  694NU5  112237  ScaTis  1750  to  2300 

04/13/95  17:42:00  Cali:  694MW5  «3 

Sanple:  58NL  SAtIPLE  I1U5 

Conds.  :  50CC1M)  TO  100C  30C/M  TO  300C  6C/I1  SPLITLESS  IM  DB5MS60 , 25 , 25 
Range:  G  if4000  Label:  N  0f  4.0  Quan :  A  0f  1.0  J  0  Base'.  U  20*  3 


0T-d  £0i8  9£f  set? 


Hds/ess  bcy-"ia3>isd  «d3sn 


6£:TT  SS6T-t?2-ad« 


6£:TT  S66T-t7S-ad« 


TT'd  20^8  S0t^ 


Hds/sss  yay-"ia3>isa  yaasn 


ST'd  C0i8  S£P  S0t’ 


adS/ass  «Gy-ia3>isa  bd3sn 


6£:TT  C66T-fS-adb 


Table  I.  Quantitative  Report  and  OC  OaU  for  Phenols  and  Aliphatic  and  Aromatic  Acids 
for  Samples  from  Rickenbacker  AFB  (Service  Request  SF-1-lte). 

Concentration  ppb  I 


10  ppb 

Cl 
Stan 


100  ppb  Standard 
Derivative 


Standard  Extraction  %  Extraction 
Derivative  Method  Recovery  of  50  ppb 


1  PROPANOIC  ACID  ~  PFB 

2  2-METHYLPROPANOIC  acid  -  PFB 

3  TRIMETHYL  ACETIC  ACID  -  PFB _ 

4  butyric  ACID  -  PFB 

5  2-METHYLBUTYRIC  ACID  -  PFB 

6  3-METHYLBUTYRICACiO  -  PFB _ _ 

7  3.3- DIM ETHYUBUTYRIC  ACID  -  PFB 

8  PENTANOIC  ACIO  -  PFB 

9  2.3-DIMETHYLBUTVRIC  ACIO  -  PFB _ 

10  2-ETHYLBUTYRIC  acid  -  PFB 

1 1  2-METHYLPENTANOIC  ACIO  -  PFB 

12  3-METHYLPENTANOIC  ACID  -  PFB _ 

13  4-METHYLPENTANOIC  ACID  -  PFB 

14  HEXANOIC  ACID  -  PFB 

15  2-METHYLHEXANOIC  ACID  -  PFB _ _ 

16  PHENOL  -  PFB 

17  CYCLOPENTANECARBOXYUC  acid  -  PFB 

18  S-METHYLHEXANOICACID  -  PFB _ 

19  o-CRESOL-PFB 

20  2-ETHYLHEXANOIC  ACID  -  PFB 

21  HEPTANOIC  ACIO  -  PFB _ 

22  m-CRESOL-PFB 

23  p-CRESOL-PFB 

24  1-CYCLOPENTENE-1-CARBOXYUC  ACID  -  PFB 

25  o-ETHYLPHENOL- PFB 

26  CYCLOPENTANEACETIC  ACID  -  PFB 

27  2.6-DIMETHYLPHENOL  -  PFB _ _ 

28  2.5- DIMETHYLPHENOL  -  PFB 

29  CYCL0HEXANECAB80XYUC  ACID  -  PFB 

30  3-CYCLOH£XENE-1-CARaOXYUC  ACID  -  PFB 

31  2.4-D;METHYLPHEN0L- PFB 

32  3.5-OlMETHYLPHENOL  &  M-ETHYLPHENOL  -  PFB 

33  OCTANOIC  ACID  -  PFB _ _ _ 

34  2.3-DIMETHYLPHENOL  -  PFB 

35  p-ETHYLPHENOL- PFB 

36  BENZOIC  ACID  -  PFB _ _ 

37  3.4-DIMETHYLPHENOL- PFB 

38  m-METHYLBENZOlC  ACID  -  PFB 

39  1 -CYC10HEXENE-1-CAR80XYUC  ACID  -  PFB 

40  CYCLOHEXANEACETIC  ACIO  -  PFB 

41  2-PHENYLPROPANOIC  ACIO  -  PFB 

42  o-METHYLBENZOIC  ACID  ~  PFB _ 

43  PHENYLACETC  ACIO  -  PFB 

44  m  -  TOLYLACETIC  ACID  -  PFB 

45  o-TOLYlACETIC  ACIO  -  PFB _ _ 

46  2.6-OIMETHYL0EN2OIC  ACIO  -  PFB 

47  p-TOLYLACETIC  ACID  -  PFB 

48  p-METHYLBENZOIC  ACID  -  PFB _ _ 

49  3-PHENYLPROPANOIC  ACID  -  PFB 

50  2.5-OlMETHYLBENZOIC  ACID  -  PFB 

51  OECANOIC  ACIO  -  PFB _ _ 

52  2.4-DIMETHYLBENZOIC  ACIO  -  PFB 

53  3.5-DIMETHYLBENZOIC  ACID  -  PFB 

54  2.3-DIMETHYLBENZOIC  ACIO  -  PFB _ 

55  4-ETHYLBENZOIC  ACID  -  PFB 

56  2.4.6 -TRIMETHYLBENZOIC  ACID  -  PFB 

57  3.4-DIMETHYLSENZOlC  ACID  -  PFB _ 

58  2.4.5  -TRIMETHYLBENZOIC  ACIO  -  PFB 


N.F. 

N.F. 

N.F 

Ni 

N.F. 

N.F 

N.F. 

N.F. 

N.f 

Ni 

N.F. 

N.f 

N.F. 

N.f 

N.F. 

NJ 

N.F. 

N.F. 

NJ 

NJ 

N.F. 

NJ 

N.F. 

N.F. 

NJ 

NJ 

**• 

N.F. 

N.F. 

NJ 

NJ 

N.F. 

NJ 

N.F. 

N.F. 

NJ 

NJ 

N.F. 

NJ 

N.F.  NJ 

Indicates  concentration  of  extract  was  below  lowest  calibration  standard  (5  ppb). 


N.F.  Indicates  not  found. 
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INFORMAL  TECHNICAL  INFORMATION  REPORT  aX,  1995B) 


022/I:\PROJECTS\731296\CP\9.DOC 


Regional  Office 


INTERNATIONAL 

TECHNOLOGY 

CORPORATION 


1 1499  Chester  Rood 
Cincinnati.  Ohio  45246-4012 
513-782-4700 
Fax;  513-782-4807 


18  September  1995 


Mr.  Alan  Friedstrom,  P.E. 

OLR,  AFBCA 

2146  Club  Road,  Building  548 
Rickenbacker  ANGB,  Ohio  43217-5548 

RE:  AFCEE  Contract  No.  41624-94-D-8047  D.O.  0008,  409878.005.05.001 
Sampling  of  Site  1,  Hazardous  Waste  Storage  Area 

Dear  Mr.  Friedstrom; 

Enclosed  is  a  summary  ITIR  for  the  sampling  recently  completed  at  Building  560,  RCRA  Site  1, 
including; 

•  Text  summary  of  field  activities 

•  Tables  presenting  all  field  and  analytical  results. 

•  Discussion  of  the  geoprobe  sampling  and  analyses  near  well  ESMP-17s. 

We  are  also  forwarding  at  this  time,  a  copy  of  the  data  directly  to  Mr.  Jeff  Black  of  Parsons, 
Denver,  for  his  incorporation  into  their  October  deliverable. 

Please  call  either  me  or  Karl  Van  Keuren  if  we  can  provide  additional  information. 


Sincerely, 


IT  CORPORATION 


Bernard  J.  Franks 
Project  Manager 


BJF;srm 

Enclosure 

cc;  JefFBlack,  Parsons  (with  enclosure) 

Dean  Dunn,  AFCEE/ERB  (letter  only) 
Richard  Haines,  OLR,- AFBCA  (letter  only) 


IT  CoTpoiaiior.  is  a  K'hoiJ}’  ov.'ned  subsidiaiy  of  InteTnationcl  Technology  Coipoiotion 


Informal  Technical  Information  Report 


Groundwater  Sampling 
Site  1,  Hazardous  Waste  Storage  Area 
Building  560 


Rickenbacker  ANGB,  Ohio 


18  September  1995 


RANGE  Hazardous  Waste  Storage  Area  (560) 
August  1995  Sampling 


Field  activities  conducted  by  IT  personnel  from  15  August  to  22  August  1995  at  the  Hazardous 
Waste  Storage  Area,  in  support  of  Parsons  post-closure  deliverable  due  in  October  1995, 
consisted  of: 

-  measuring  groundwater  levels  in  34  well  points  and  monitoring  wells 

-  measuring  groundwater  level  and  free  product  thickness  in  MW-5 

-  sampling  four  monitoring  wells  for  first  quarter  RCRA  samples 

-  sampling  twelve  half-inch  diameter  well  points  and  three  monitoring  wells  for  natural 

attenuation  parameters 

-  geoprobe  sampling  and  analysis  of  the  northern  extent  of  contamination. 

Groundwater  elevations  were  measured  to  the  nearest  hundredth  foot  using  a  SINCO  water  level 
probe  (Table  1).  Free  product  thickness  was  also  measured  in  MW-5  using  an  ORS  oil-water 
interface  probe. 

All  samples  collected  were  analyzed  in  the  field  for  pH,  temperature,  conductivity,  oxidation 
reduction  potential  (ORP),  and  dissolved  oxygen  (Table  2).  On  8/16/95,  an  attempt  was  made  to 
analyze  a  sample  using  9  Hach  field  kits  for  a  variety  of  parameters.  This  process  was  determined 
to  be  ineffective  and  time  consuming.  After  consulting  with  the  EEC  and  reviewing  notes  from 
the  initial  USEPA  well  installation  and  sampling  protocols,  the  number  of  field  analyses  was 
reduced  to  ferrous  iron  and  sulfide.  After  the  first  day  of  sampling,  it  was  decided  to  add 
alkalinity  as  a  third  parameter  measured  in  the  field.  Results  of  the  field  analyses  are  pres.ented  in 
Table  3.  Other  natural  attenuation  parameters  were  analyzed  in  a  laboratory.  A  list  of  all  field 
and  laboratory  analyses  is  provided  in  Table  4.  Most  laboratory  analyses  were  performed  by  PDP 
Analytical  in  Spring,  Texas,  with  results  presented  on  copies  of  Form  1  (Attachment  A). 

Methane,  ethane,  and  ethene,  were  analyzed  in  IT’s  Biotechnology  Applications  Center 
laboratory  in  Knoxville,  Tennessee.  Data  are  presented  in  a  Certificate  of  Analysis  at  the  front  of 
Attachment  A. 

One  field  variance  should  be  noted.  The  initial  plan  indicated  sampling  from  23  wells,  all  initially 
sampled  during  well  installation  in  1995.  During  the  August  resampling  period,  several  of  the 
shallow  well  points  were  unable  to  be  purged  c  f  adequate  volumes  of  water  and  samples  were  not 
collected  for  field  or  laboratory  analyses.  After  one  hour  of  purging  was  attempted  at  these 
points,  it  was  decided,  in  consultation  with  the  EEC,  to  eliminate  these  wells  from  further 
sampling.  These  wells  are:  ESMP-2S,  ESMP-3S,  ESMP-6S,  and  ESMP-12S. 

In  addition  to  the  groundwater  monitoring  well  sampling  conducted,  four  Geoprobe  soil 
borings,  560-01,  560-02,  560-03,  and  560-04  were  advanced  radially  upgradient  of 
monitoring  point  ESMP-17s  (Figure  1),  on  August  15th  and  16th.  The  purpose  of  these 
borings  was  to  collect  additional  shallow  groundwater  data  to  delineate  the  extent  of  the  vinyl 
chloride  (VC),  cis-dichloroethene  (cis-DCE),  and  trans-dichloroethene  (trans-DCE)  detected  in 
monitoring  point  ESMP-17s. 
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The  Geoprobe  drilling  program  was  conducted  by  using  a  Geoprobe  8M  van-mounted 
hydraulic  sampler.  Boreholes  were  advanced  using  1.125-inch  inside  diameter  (ID)  (1.375 
nominal  outside  diameter)  lead  samplers  and  drive-shoes  and  1-inch  drill  rods  through  the 
application  of  downhole  pressure.  Each  soil  boring  was  continuously  sampled  by  advancing 
the  lead  sampler  and  drive  shoe  to  substrate  24  inches.  Following  advancement,  the  lead 
sampler  was  removed  from  the  boring.  Soil  sampling  for  lithologic  description  ^d  flame 
ionization  detector  (FID)  screening  was  conducted  by  using  a  clear  acetote  liner  in  the  lead 
sampler.  Lithologic  descriptions  are  presented  in  the  attached  Soil  Boring  Logs.  No  FID 
readings  were  recorded  above  background  readings.  Each  soil  borinp  was  advance^  to  a 
minimum  of  two  feet  below  first  encountered  groundwater.  Well  points  were  then  installed  to 
collect  groundwater  samples.  Well  points  consisted  of  a  1.25-inch  ID  by  2-foot  slotted  rods. 

Following  installation,  the  well  points  were  developed  and  purged  using  a  disposable  Teflon 
tube  bailer  and  a  peristaltic  pump.  Each  well  point  was  first  surged  with  the  tube  bailer  and 
then  pumped  with  the  peristaltic  pump,  until  either  turbidity  cleared  or  the  well  point  was 
pumped  dry. 

Each  well  point  was  sampled  using  pre-cleaned,  disposable  equipment.  Groundwater  samples 
were  collected  using  the  following  sampling  technique: 

•  A  disposable  Teflon  tube  bailer  was  used  at  each  well  point.  The  bailer  was  lowered 
and  withdrawn  slowly  from  the  monitoring  well  to  minimize  agitation  of  the 
groundwater.  The  recovered  groundwater  was  then  transferred  from  the  bailer  to  a 
clean  sample  bottle.  The  sample  bottle- was  the  labeled  as  to  time  and  date  collected, 
analyses  requested,  capped  and  immediately  placed  in  an  ice  bath. 

•  Clean  latex  gloves  were  worn  while  sampling  at  each  monitoring  well. 

Two  equipment  rinsate  sample  were  collected  from  decontaminated  slotted  rods  to  evaluate  the 
effectiveness  of  the  decontamination  procedures.  The  rinsate  samples  were  collected  by  the 
following  method: 

•  Deionize  1  water  was  allowed  to  pour  down  through  the  entire  length  of  the  slotted  rod. 

•  The  rinsate  water  was  then  collected  in  clean  sample  bottles  and  labeled  as  to  time  and 
date  collected  and  analyses  requested,  capped,  and  immediately  placed  on  ice. 

The  groundwater  samples  collected  from  the  well  points  and  the  rinsate  samples  were  analyzed 
for  Volatile  Organic  Compounds  (VOCs).  A  total  of  four  groundwater  samples  and  two 
rinsate  samples  were  collected.  Analytical  results  for  the  samples  collected  from  well  points 
560-02,  560-03,  560-04  were  all  nondetect  (ND)  for  VOCs.  VOCs  were  detected  in  the 
sample  collected  from  well  point  560-01;  VC  at  26  micrograms  per  liter  (ug/1),  cis-DCE  at  27 
ug/1,  and  trans-DCE  at  a  laboratory  estimated  4  ug/1.  Analytical  results  for  the  nnsate  sample 
R08’l695  were  nondetect  for  VOCs.  One  VOC  was  detected  in  rinsate  sample  R081795; 
methylene  chloride  at  a  laboratory  estimated  2  ug/1.  The  data  are  presented  on  Figure  1. 
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Table  1 

Groundwater  Elevations  15  August  1995 
Referenced  from  Top  of  Inside  Casing 
Site  1,  Hazardous  Waste  Storage  Area  (560) 
Rickenbacker  ANGB 
Page  1  of  2 


Well  ID 

Time 

Depth  to  Water  (feet) 

MW-2 

1702 

12.14 

MW-3 

1656 

10.46 

MW-4 

1625 

11.38 

MW-5 

1723 

13.37  (13.31  to  free  product) 

MW-6 

1602 

13.75 

MW-8 

1747 

10.53 

MW-9 

1629 

8.05 

MW-10 

1706 

11.23 

MW-11 

1548 

12.19 

MW-12 

1520 

13.10 

ESMP-IS 

1646 

7.43 

ESMP-ID 

1651 

10.17 

ESMP-2S 

1726 

3.57 

ESMP-2D 

1728 

6.18 

ESMP-3S 

1609 

7.68 

ESMP-3D 

1611 

10.69 

ESMP-4S 

1553 

5.94 

ESMP-4D 

1556 

11.15 

ESMP-5S 

1358 

3.83 

ESMP-5D 

1354 

6.20 

ESMP-6S 

1517 

10.79 

ESMP-6D 

1518 

9.69 
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Well  ID 

Time 

Depth  to  Water  (feet) 

ESMP-7S 

1513 

6.02 

ESMP-7D 

1514 

5.96 

ESMP-8S 

1503 

3.76 

ESMP-8D 

1504 

6.17 

ESMP-8DD 

1505 

7.38 

ESMP-9S 

1456 

3.38 

ESMP-9D 

1458 

6.53 

ESIvfP-lOS 

1450 

6.15 

ESMP-IOD 

1451 

6.41 

ESMP-llS 

1508 

6.66 

ESMP-llD 

1509 

7.11 

ESMP-12S 

1621 

2.57 

ESMP-13S 

1711 

10.34 

ESMP-13D 

1717 

10.06 

ESMP-14S 

1738 

10.13 

ESMP-14D 

1736 

9.89 

ESMP-14DD 

1739 

9.72 

ESMP-15S 

1743 

9.45 

ESMP-15D 

1744 

8.98 

ESMP-16S 

1634 

8.00 

ESMP-16D 

1635 

8.77 

ESMP-17S 

1750 

9.19 

Table  2 

Water  Quality  Data 

Site  1,  Hazardous  Waste  Storage  Area  (560) 
Rickenbacker  ANGB 
Page  1  of  3 


Well  ID 


MW-3 


Temperature 

(Celsius) 


pH 

(S.U.) 

Conductivity 

(millimhos/cm) 

ORP 

(mV) 

Dissolved 

Oxygen 

(mg/L) 

6.55 

0.843 

152 

1.4 

6.61 

0.825 

147 

1.0 

6.67 

0.830 

159 

1.6 

6.70 

0.776 

157 

1.8 

6.61 

0.680 

196 

1.7 

6.57 

0.808 

207 

1.1 

6.60 

0.827 

204 

1.2 

6.62 

0.781 

202 

1.6 

6.64 

0.783 

202 

1.6 

6.66 

0.765 

200 

1.6 

6.52 

0.800 

231 

2.0 

6.43 

0.929 

83 

1.0 

6.45 

0.787 

60 

0.9 

6.48 

0.849 

47 

1.1 

6.55 

0.841 

42 

1.1 

6.57 

0.833 

41 

1.1 

6.64 

0.695 

187 

1.1 

6.69 

0.649 

186 

2.1 

6.70 

0.650 

186 

2.5 
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Dissolved 

Oxygen 

(mg/L) 
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pH  Conductivity 
(S.U.)  (millimhos/cm) 


Dissolved 

Oxygen 

(mg/L) 


Missing  conductivity  measurements  were  the  result  of  a  faulty  conductivity  probe,  which  was 
removed  from  use;  no  replacement  was  available. 


WellH) 

Date 

ESMP-2D 

8/21/95 

ESMP-3D 

8/21/95 

ESMP-4S 

8/22/95 

ESMP-4D 

8/21/95 

ESMP-6D 

8/21/95 

ESMP-8S 

8/18/95 

ESMP-IOS 

8/18/95 

ESMP-13S 

8/22/95 

ESMP-14D 

8/21/95 

ESMP-16S 

8/22/95 

ESMP-16D 

8/21/95 

ESMP-17S 

8/22/95 

MW-3 

8/17/95 

MW-4 

8/17/95 

MW-5 

8/17/95 

MW-6 

8/17/95 

MW-8 

8/17/95 

MW-ll 

8/17/95 

MW-12 

8/16/95 
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HACK  Test  Kit  Results 
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Ferrous 

Iron 

(mg/L) 


0.65 


1.32/1.33 


0.37 


2.72/2.84 


1.58 


2.94 


2.34 


2.69 


0.37 


0.07 


2.62 


0.43 


0.42 


0.24 


1.10 


i 

Sulfide 

(mg/L) 

Alkalinity 
(mg/L  as 
CaCOj) 

0.007 

500 

0.006 

480 

0.648 

520 

0.113 

520/500 

0.006/0.005 

540/480 

0.283 

380 

0.421/0.386 

400/400 

0.011/0.009 

460/460 

0.044 

420 

0.012 

560 

0.028 

500 

0.017 

460 

Comments 


Sample  too  turbid  for  accurate 
reading  for  ferrous  iron 


Original/Duplicate 


Original/Duplicate 


Sample  too  turbid  for  ferrous 
iron.  Original/Duplicate 


Original/Duplicate 


2: 1  dilution  for  ferrous  iron 


2:1  dilution  for  ferrous  iron 
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Well 

voc 

svoc 

Metals 

(uiifiltered) 

Metals 

(filtered) 

Natural 

Attenuation 

Parameters* 

Field 

Parameters^ 

MW-4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MW-8 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MW-ll 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MW-12 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MW-3 

X 

i 

X 

X 

MW-5 

X 

X 

X 

MW-6 

X 

X 

X 

ESMP-2D 

X 

X 

X 

ESMP-3D 

X 

X 

X 

ESMP-4S 

X 

X 

X 

ESMP-4D 

X 

X 

X 

ESMP-6D 

X 

1 

1 

1 

X 

X 

ESMP-8S 

X 

X 

X 

ESMP-IOS 

X 

X 

X 

ESMP-13S 

X 

X 

X 

ESMP-14D 

X 

X 

X 

ESMP-i6S 

X 

X 

X 

ESMP-16D 

X 

X 

X 

ESMP-17S 

X 

X 

X 

*  Natural  attenuation  parameters  included  methane,  ethene,  ammonia,  niti'ogen,  nitrite,  nitrate, 
sulfate,  alkalinity,  and  chloride. 


^  Field  Parameters  included  pH,  temperature,  conductivity  and  the  following  natural  attenuation  parameters;  ferrous 
iron,  sulfide,  alkalinity,  dissolved  oxygen,  and  oxidation  reduction  potential. 
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